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۷۵ امتحانات متدرجة على فضول انوم 
امتحانات قصيرة" 
الفصل الأول 
الاختبار الأول 





| امتحان المستوى الاول: (من أسئلة الكت 
خت لاحابة اتصحيحة لكل مما یاتی: 


أربع لبات مقاومة كل منهم 642 وصلت علی التوازی نم وصلت مع بطارية 12۷ مهملة 
تتحرك البطارية فى 105 تكون: 


ب المدرسى والامتحانات السايقة) 





المقاومة الداخلية فإن الشحنة الكلية التى 


ظ ظ (د) صة 
۲-فی السؤال السابق تيار كل لب ة يساوي ی ی 6 
| - الشكل التالى يمثل جزءا من دائرة كهربية وكان فرق الجهد بين النقطتين (©,0) > 3۷ فان مقدار فرق الجهد بين النقطتين 


يساوى: 





اب) 11۷ (=) 10۷ ( د ) 9۷ 


؛- فى الداترة البينة بالشکل كانت قراءة الفولتمیتر 4۷ فتکون شدة التیار الکهربی الار خلال القاومة 662. 


60 20 
(ب) 1۸ ۸ 1 





8 فر ۳۷ 8 1 1 
-( ۱.2۸۸ ۱ د ) 2۸ 


" (مصر۱۸) فى الشکل الوضحة یکون التیار آهو: 


3۸ (ب)‎ 1A 


ج) ZA‏ (د) 1۸ 
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امتحانات البوكليث 
(مصر ۱۸) ثلاث مقاومات مقدار كل منها 13 أى من هذه الأشكال التالية تكون فيه المقاومة بين النقطتين 


R 







A ) ۱ (‏ (ب) 8 (ج) 6 (د ) (1 


۷- فى الد اثرة البينة بالرسم مقدار(, ۷) التی تجعل قراءة 
الامیتر تساوی صفرا تکون: 


( أ( 12۷ (ب) ۱0۷ 


(ج) 8۷ ( د ) 6۷ 


۸- فى الدائرة المبينة بالشكل تكون النسبة بين قراءة الأميتر ۸ وقراءة الامیتر, ۸ هى: 


7 

۱ 2 0 
0( 7۳ (ب) ۲ 
1 3 
(ج) * [ 7۳ 


۹-فرق الجهد بين نقطتین عندما یلزم بذل شغل ([30) لنقل کمیه كهربية ( )0 | ) بینهما یساوی: 
([1) 0.3۷ (ب) 3۷ (ج) 30۷ د ) 200۷ 

۰- اذا وصلت مجموعة القاومات الموضحة بطرفی بطارية تکون شدة التیار الار بها 
أكبر ما یمکن عند توصیلها بالطرفین: 


.4,0 (ج)‎ 4,٥ (ب)‎ hE) 


١-فى‏ الدائرة الكهربية المبينة بالشكل إذا كانت قراءة الامیتر 1۸ 


تكون قراءة الفولتميتر: 
(i)‏ 3۷ (ب) 617 
(ج) 7۷ ی 


مساحة مقطعه للنصف فان القاومة النوعية داد ته. 


ی للضعف ونقص 1 
۲- عند زيادة طول موصل E‏ (ب) تزداد ثلاثة آمتال. 


۱ ۲ ) تز داد أربعة أمثال. 


(ج) تز داد [ ات هیا 


( د ) لا تتعیر. 








١‏ مان 

















۹ ۳ 
00 وعم كك م + س ی 
و )ايب .ههه 





فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل: تكون المقاومة الداخلية للبطارية: 


امنحانات البوكليت 
الكهربية التی تفبر مقطع هذا لوطل 
(ج) 2041 


© 
خلال دقيقة مقدارها: 





| كانت شدة التيار الكهربى المار فى الوصل (24) تكون كمية 


0/1 





۱ ( د ) 00 ۰ ۷ 
٠‏ انمد المانون الاول لکیر شوف على مبدا حفظل: 
| اب | دصر نك التجر»ك ۱ ج( الشدنتة الكهربية (د) الک 2 
للك معدنى (أ منتظم اق و | م اده (0) له مقاومة هریه ٨6‏ ساك خر (ب) من نف امم سوه  )41(‏ 
تس المقاومة الكهربية للسلك ( 4 ايكون قطر السلا (ب) و کر 
1 ۱ : (ج) 20 (د) 40 
الى الداثرة ثلاث مصابيح على التوالى مع مصدر قوته [00V‏ مهمل ۱ 
30W 40W 5011‏ 

| المقاومة الداخلية فان شدة التيار خلال المصابيح هى e‏ 

زب ) 1.2۸ 

(د) 8۸, | ۱00۷ ۱ 

سوت 1 5 642 

فی 5 ثرة الموضحة المقاومة ببن 1 A١‏ تساوى aaa‏ ۱ 

62) ( 

| ف ۱ 19 


[ ب ) ۱۸۸ 
1 | 2 46 





ع مصابيح متماثلة ۱ i‏ )و11 متصلة مع بطارية مهملة المقاومة الداخلية كما مبين بالشكل. فاذا كان فرق الجهد بين 
طرفى لصباح ١‏ . تكون القوة الد اقعة الكهربية للبطارية واي 





E وعند توصيله بمصدر 10۷ | كانت القدرة التى يستهلكها هی‎ )220 ١ 
| (۷ (ج) ۷ (د)‎ 11 
Ww أن !ا‎ 


رام ايداكا ی الخاطئة مع التصویب : 
علامة لل اما 
4 لسحيحة و 
eg 7‏ مام اسباراتالصميحة وعلامة 1 ن الطرف الموجب إلى الطرف السالب عبر الموصل. 
لتیار الكهربى التقليدى يعبر عن 


الشحنة الكهربية بالكولوم امار عبر زمن معين. 
> تقاس شدة التيار الكهربى المار فى داثرة بر 0 كولوم من نقطة إلى نفس النقطة فى الداثر 
۱ 


۱ 5 القوة آلد اقعة الگهر بية لبطار یه تقدر بمقدار ۱ ۱ 
د ا20 ۲ 
ظ ۹ طردپا مع شدة ة التیار المار فيه عند ثبوت درجة الحرارة ۱ 
٩‏ سب هرق مهد بي طم ا ۱۳۳ وحدة الحجوم كبيرة. 






صحت هوه 
بت 
تت هد 
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۲۰- المقاومة النوعية لمادة هی مقاومة مكعب مصمت من المادة طول ضلعة رر | فى درجة حرارة معينة. 
ا ١‏ 
؟- عند اعادة تشكيل موصل فان ا 3 
ی 9 ۲ 
حیت «نصف القطر او ثانیا: 
۸- عند رفع درجة حرارة موصل تزید القاومة النوعية له وذلك لزيادة سعة الاهتزازة للذرات فیزید الاحتكاك. 
4- وحدة الجول = کولوم. فولت = نیوتن.متر. 
۰- موصل مقاومته ()4 عند مرور تیار /2 فإذا آصبحت التیار ۸ | تکون القاومة ()2. 


e‏ <> عه كد جد كد د ستو 





-١‏ (مصر ۱۸) فى الدائرة الموضحة بالشكل فإن مقدار 1 المار فى 
المقاومة 6)0 هى-: ............ 
(1) 05۸ (ب) 1۸ 
(ج) 1.5A‏ (د) 2.5/۸ 


؟- (مصر ۱۸) فى الداثرة الموضحة فان مقدار القاومة ۴ هی 
(1) 862 (ب) 662 


۱ 1 5 4 1 ۱ 0 > ۲ || 
۲۲- صتع طالب مقاومة من سلك ذو طول معين ثم صنع مقاومة آخری باستخد ام سلك آخر من نفس الادة ولکن قطره يساوى نصف 
قطر السلك الأول وطوله ضعف طول الأول فإن مقاومة ! لسلك الاولی إلى مقاومة السلك نی ا و 1 


KR 4 8 ۱ 


1۱) 542 
(ج) 252 
۳۵- فى الشكل الوضح 4 أميترات 1] , 0 ۰ ۳ :| وتيار 
2۸| فان قراءة الأميدر 6 هو 
أي) 4۸ 
(د) هرك .1 


و ۴ 
8 


الد اثر ة 
2A۸ )۱‏ 
(ج) 6۸ 
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اشتر الا"جابة الصحيحة لكل مما ياتى 
قى الدوائر الموضحة کل المصابيح متمائلة و 


١ 


53 
ات 


الأعمدة متمائلة فإن المصد اح 


الذى يضىء أ anaes nessa‏ 
(8 





و ۱ و ۱ ۲ ۱ و و و و و و و و واه د 


قی الشكل تیار المقاومة ۰۸یساوی فان قراءة الأميكر هی 





(1) ۱۸ (ب) 1 
ظ (ج) 9۵ )د( 9A‏ 
3 الشكل الموصالات نفس المساحة ونفس المادة فان النسبة بين 2 aS‏ 


ی الدائرة الموضحة بالشکل فرق الجهد بين ۰16 .1هو 
([) 12۷ زب 18۷ 
1 (ج) 24۱ (د) 36¥ 





فى الدائرة الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح (۸) مع نقطة (1) كانت المقاومة 
الكلية 4 وعند غلق المفتاح مع نة لة ( 2 ) تکون القاومة ...... واه و وه 





ك5 3 
8( (ب) 7 
۱ پا ۱ 

— (د) 2 
4 
8 جزء الذائرة الموضح بالشكل كان التيار المار فى المقاومة 1)2 هو 3۸ فإن فرق 
| الجهد بين .] “اهو 18 ی 

(1) ۱۷ (ب) 6۷ 

(ج) 91 (د) ۱2۷ 
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۷- فى الدواقر الموضعة بها مصابيح متماثلة ۹ متمائلة ومهملة المقاومة ۳9 a‏ 
الداخلية فان القدرة المستنفده هی 2 0 520 ۱ 1 7 5 
۲ < 2ح م +1 ا 
=P, |‏ تخد م هذا 
>F ۱‏ ۳ < م 





۸ فى الداثرة الوضحة اذا تفیرت , من 116422 إلى 10167 فان التغیر فى فرق 






TT الجهد‎ 

4۷ [ب)‎ IOV ۱ 

زج | 6V‏ د ۷؟ 

9- فى الشكل 8 أعمدة كل عمود قوته الدافعة ۷ ومقاومته الداخلية 7 فان فرق الجهد 

a ai بسن 1 هو‎ 
1۷ 1۷ 
R K 
۷ 

وس نوی (د ) صشر (7,610) 


۰- کابل طوله 221 یتکون من 28 سلك رفیم قطر السلك الواحد 
7 من مادة مقاومتها النوعية 42171 10 × # فان مقاومة الکابل 


الكهربية هى mR‏ 
(١‏ 5.60 (ب) 2.852 
) 0.202 (د) صفر 0.5842 





B (تحریبی ۱۸) فى الدائرة الكهربية المبينه فى الشكل فان‎ -١١ 
0 ...... شدة التيار ,| تكون‎ 
21 27 
| مسح‎ ۱ ۱ A سسسب (ب)‎ Kk )]١ 
1 130 130 
3 ۱ 6 





10 130 124 
-١7‏ فى الدائرة الموضحة شدة التيار | هو eos‏ 


(ج) 3A‏ (د) 5۸۸ 00 2 





=۳ 


فى الشكل الموضح أربع أسلاك من النحاس فان السلك الأقل مقاومة هو E‏ 


4 

۴ ا‎ The urea of the wire (المساحة)‎ 

2 | ۱ ۲ length of the wire (الطرل)‎ 

۱ 
۸ 2 : 4 0 ح 
المي سي سیب و م GG‏ 
کے 2 
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۱ اكانت المقاومة الداخلية للبطارية مهملة فى الدائرة الكهربية فى الشكل القایل, 
دالت قراءة الامیتر (,۸۵)هی 2 آمبیر عندما كان الفتاح 5 مفتوحا. فان قراءة 
الأميتر )عند غلق الفتاح 5 تکون ............ أمبير. 


1 س 


بى الدائرة الموضحة كل مقاومة ؟[فإن المقاومة الكلية بين (  )×‏ هى E‏ 
1 3 
8 تسه ( ب ) 2 
| | 
ان سب 
۱5 
کے الد اثر ه الموصحة شدة التيار ) 1( تساوی OT‏ 
1( ۱ 
A ( :‏ 
)1 


.......... الدائرة الموضحة بالشكل قراءة الفولتميتر المثالى هی‎ ١ 
8۷ (ب)‎ ۷ 


۲ سن ع 2 - 


١ا‏ كانت المقاومة النوعية لموصل 10 × 4 أ وم فإن 
لأسب مقاومة موصل طرديا مع طوله وعكسيًا مع نصف قطره. 

ظ قاومة النوعية لمادة لا تعتبر صفه مميزة ة لها لتغير قيمتها بتغير درجة الحرارة. 
ى الداثرة الموضحة قراءة الفولتميتر تساوى , ۰۷ 

توصيلية الكهربية لواد مثل كبرتيد الكادميوم صغيرة جدا 
8 کميد الكهرباء:بالأميير: 

توصلية الکهر بية لادة خاصية فيزيائية مميزة و للمادة لأنها مقدار 


ا 


د شی ثرة شو و وام موا 9ه 


١‏ ا (ج) تظل ثابتة 





الزهر "١:إذا‏ كانت النسية بين شدة التیار الما د ۱ 
لسن 1 53017 كانس سیه بين شدة التیار المار ھی موصل إلى فرق الجهد بين طرفیه هی ۷ ۸ 0.2فان مقاومة الوصل ss‏ 


22 (ب) 500 E:‏ 
۳ (ج) 0.262 (د) 0.542 








: 2 تولید کهرباء تبعد عن مصنع (41411وتنقل الکهرباء ء بینهماً من طریق اسلالت نحاس القاومة لوعن 0 071 1 


يار 0.54 فاذا كانت القدرة المستهلكة فى الأسلاك 16۷ فان مساحة مقطع السلك هی .......... 
(û‏ 0 (ب) ۱0۳ × 2 (ج) 10*۳2 x‏ 4 (د) 10۳*002 8 





یط ع ای ا اب ل ان اتا ۰ .۲۱۳۸ .مس ۳۲ ...۳ .سس ۱۳ 
2 ع عه ی اش ات ات 


ع TO ON RRR‏ 7 مع الشصويب : 
حاصل ضربها × توصيلتها الكهربية = | 


ومن ثم تعنير من العاز لات 5 





ثابت لهذه المادة فى جميع الظروف. 
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معيو وخا 
ا 1 


۱ 8 


حصا كت مه 

= = 
> س 
س = 
و د ت چ اكد 
a‏ اد عد o‏ د am‏ 
ع ETT‏ 
a a aa a‏ 
a a‏ عد هه كر 


د د د كه عم وك mm mw‏ 


- المسائل : 

۰- يمر تيار ۸ فى موصل معدنی مساحة مقطعه ۱0۳0۶ × 2 وكثافة 
المكعب فان السرعة الانسياقية للالكترونات فى الموصل هى alge‏ 
٠. ۹ ۱ 3‏ 
(Î)‏ 510/5 (ب) 0.5/8 )ج( 3111119/8 


۱- فى الدائرة الكهربية الوضحة بالشکل فان فرق الجهد 


ببن 5 © هو عرق ماه عه مال 2 
(1) 5.5۷ (ب) 5.5۷- 
(ج) 6۷ (د) 4.2۷ 


؟- (تجریبی ۱۸) فى الد اگرة الوضحة بالشکل باستخدام 
قانون کیرشوف قيمة ,| 
(1) 0.8۸ 
(ب) 0.6۸ 
(ج) ۱.2۸۵ 
(د) 2۷ 


مات فى الد اگرة الوضحة بالشکل اذا علمت أن شدة التیار الار فى القاومة 
300 هو 14 والمقاومة الداخلية للبطارية 262 فان القوة الدافعة الکهربه 


للبطاریة هی assesses‏ 
(1) 36۷ (ب) 26۷ 
() 78۷ (د) 60۷ 


74- تجریبی ۱۷ فى الداثرة الوضحه بالشکل القدرة الستنفذه فى 


O E الدائرة هى‎ 
8W (ب)‎ 6.2W )1( 


تادمة 662 فان شدة التيار والمفتا 
E‏ الموضحة بالكشل كل مقاو 1 سا ۱ 


شدة التيار والفتاح مغلق 3 


3 ر 0 5 
(i)‏ 5 (ب) ۹ (ج) 5 (د) 3 


ص = 
د م 
a‏ ۳ 
كت كه هه 
هد ذه 
ات - 
- 





اي ان عن بت ا 
02-0 ل حي سي ست Ec seh E E‏ 
۳ 


: نة الالکترونات الحرة فى مادته ۱0۳ × 5 إلكترون فى ال 


)د ( 211۲/5 








اس ج ا و بپ س ج ج چ كك پچ لے لے 









5 
امتحانات البوگلیت ١‏ 


امتحانات متر 























رجة على الفصل الثانى 


و ۱ جابه الصحيحة لکل مما ياتى 
مصر ۲۰۱۸) فى الشکل المبين بالرسم سلك 
د ها (م) ویمر بها تيار کهربی ر 


غيم طويل زبو يمر به تيار 
[) إتجاهه كما بالشكل 


| 
سبة ۳ ويحدد انجاه تيار | لسلك ١‏ 
۱ 


كهربى )1( وضع مماسا لحلقة دائرية نصف 


لکی یصبح مرکز الحلقة نقطة تعادل. آیا من الااختیار ات الاتية يمثل 
1( 2 





12 


[مصر ۲۰۱۸) فى الشكل سلكان طويلان متوازيان يمر بكل منهما تيار كهربى 
۱ شدته (3 , 4 ]) فى الاتجاه المبين بالشکل, أى النقاط (ړ) أو 
(13) و (6) آو («ز) آو رت تکون نقطة تعادل؟ 





مصر ۱۸ ۰ سلك مستقیم طوله (رج | ) يمر به تيار شدته ( ۸ ر) عندما یوضع عمودیا على مجال مفناطیسی یتأثر بقوة ([(3) : 
گور کتافه الفيض الغنا طیسی لهذا الجال مقد ارها: 


1 1.51 (ب) 1د.2. (ج) 31. ( د ) ۱۶ 
أن ۸) يمكن تحدید اتجاه الجال الفناطيسي الناشی عن مرور تیار كهربي 4 ملف دائری عند مرکزه بقاعدة دوجو 
١‏ 1 ( 0 (ب) البريمة الد هلب ۰ (ج) 1 قلمنج للید الیسری 8 ۱ 1 ۱ 5 ۳ 
1 السودان ۱۸ ۳۰( این ات ملك ملف داثری بحيث زاد قطره إلى الضعف ونقص عدد لفاته إلى النصف مع توصیله ینمس 
لبطارية. فان كثافة الفیض الفناطیسی عند مرکزه و 
1 ) تز داد ال الضعة (ب) تقل إلى النصف ( ج) تقل إلى الربع ٠‏ ( د ) لا تتغیر 
ey (‏ نصائص الفیض الفناطیسی الناشی عن مرور تیار کهربی فى ملف لولبی: 
|( ) على شكل دوائر منتظمة متحدة المركز. الاب الى ا 
0 و ی لغنا : ۱ ( د ) يتحدد انجاهه بقاعدة فلمنج لليد اليمنى. 
ا حك )| يسيك الفیض | طيسب ۱ طس قصیر 


جریبی ۲۰۱۸) سو 80 097 
إا وصل الجلفانومتر بمضاعف جهد مقاومته ري ج51) ؛ فان مدى قياس الفواتميتر يصبح 

0.4۷  )د‎ ( 2۷ 27 E 3 

017 (ب) ۷ د.2‎ 3۷ (Ij 
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5 TOMI عو‎ ١ ۱ ۱ 2 a 
| (تجريبى ۲۰۱۸) سلكان مستقيمات ومتوازيان وطويلان يمر فى كل منهما تيار كهربى شدته تم زيادة اللساقة ريز ور‎ -/ 
/ الضعف. لکی یبقی مقدار القوة التبادلة بینهما كما كانت آولاء فانه یلزم تعدیل شدة التیار فى کل منهما لتصبع:‎ 

1 
۱ 5 1 01 | 3 ۱ [4 
E fF‏ ن] 5۳ (ه) 1ے 
٩ 2 ! ۱ 2‏ آ 
5-08 5 رك انتقاط: 0 , © . 5 a.‏ 4 
4- ( تجرییی ۲۰۱۸) سلکان متوازیان یمر بهما تياران کهربیان كما مبين بالشکل. وضعت التقاط: * ای ور 


مقیاس رسم مناسب. عند أى نقطة منها تنعدم كثافة الفيض الغناطیسی؟ 1 
(۱) 2. 
(ب) 6. 
( ) 6. 
رد ) 0 











۲- ( مصر ۲۰۱۷) فى الشکل. السلکان( *۷۹۰) طویلان جدا. عند إزاحة السلك(١)‏ مسافة7079 باتحاه النقطة(×) , فان كثافة 


الفيض | الكلية عند( 26) : N‏ 
۱ 1) تزداد ب ) تقل 1 2 2 
لص دك ل سب 
۱-۳ ۷ آومیتر مقاومة داثرته(*1) . اذا وصلت ممه مقاومة خا. ‏ د - ۱ 1 0 
دجسم ۱ ومه خارجية مقدارها(41) ٠‏ فان المؤشر يتحرف الی: 


رج ) سندریج التیار. 


1 


(1) نهاية تدریج التیار. (ب) تدريج التیار. 
ES‏ 1 : ( د ) ندري التيار. 





الممسوحة ضوئیا ب 02۳08960۳06۲ 
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الى © 











پر ۲۰۱۷) یبین الشکل منظرا جانییا مل . تطیا 
يال معنا طيسى ويتأثر بعرم ازدواج (+). 
ى الأوضاع التالية للملف يجعله يتأثر ن 


يمر به تيار كهربى وموضوع فی 






يتأثر بعرم ازدواج 5 (= ۹ 


پجرییی ۲۰۱۷) إذا كانت المقاومة الكلية لأميتر 8 فإن مقاومة مجزىء التيار داخله تكون ......... 

(ب) أكبر من 8 (ج ) تساوى ۸ 
مه مام العبارات الصحيحة وعلامة (<) اهام الخطأ مع التصويب للخطا ( أسئدة دليل التقويم القديم ): 
د دورآن بريمة یمنی بحيث يشير الدوران إلى اتجاه التیار الار فى السلك فان اتجاه اندفاعها یحدد اتجاه خطوط الفیض 
تاطيسى. E‏ 
اد كثافة الفیض الغناطیسی الناشىء عن مرور تيار فى سلك مستقيم بزيادة شدة التيار الكهربى فقط. ناكا 


يال المغناطيسى الناشىء عن مرور تيار فى سلك على شكل حلقة دائرية يشبه إلى حد كبير المجال المغناطيسى لمفناطيسى 
بر 55 
قف كثافة الفیض المفناطيسى عند مركز ملف دائرى على عدد لفات الملف الد اثری ونصف قطر اللف الداثری فقط. ( ) 
١‏ #لفناطيسى الناشیء من مور تیار كل سالك ملقوق لقا حلزوتیا يشيه إلى حد کبیر الجال | تاقايس اقضیب متناطیسی. ( ۲ 
ف كثافة الفیض الفناطیسی عند أى نقطة على الحور داخل الملف اللولبی الذی يمر به تيار کهربی على کل من شدة التیار 
١‏ ايعدد اللفات فى وحدة الأطوال. 53 
لف القوة التى يؤثر بها مجال مغناطيسى على سلك يمر به تيار كهربى موضوع فى المجال على طول السلك وشدة التيار. ( ) 
ف القوة التى تؤثر بها مجال مغناطيسى على سلك يمر به تيار كهربى موضوع فى هذا المجال هی طول السلك وشدة التيار 
اة الفيض المغناطيسى والزاوية المحصورة بين السلك واتجاه المجال المغناطيسى. be‏ 
> دوران البريمة اليمنى عند مركز الملف بحيث تشير اتجاه التيار الكهربى فى الملف فإن اتجاه اندفاعها يدل على اتجاه المجال 
: اطیسی عند مركز الملف. 
نآل المفناطيسى الناشىء عن مرور تيار فى سلك مستقيم مجال متنظم. 

لوط الفيض فى الجال المغناطيسى سواء لمغناطيس أو ملف به تيار لاتتقاطع. 

س النفاذية المغناطيسية بوحدة وبر / أمبير . متر. 

لخدم الجلنانومتر الحساس لقياس التيارات الضعيفة جدا فقط. 

الجلفانومتر عندما تقل الحساسية تزداد الدقة. 

ال المغناطيسى المنتظم هو المجال داخل ملف لولبى طويل جدًا به تيار ويعيدا عن الأطراف. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


تا ع کت ؟ 


= = حي اح د د a a a > a‏ كك كه ههه me‏ 





الممسوحة ضوئیا ب 02۳08960۳06۲ 





الساثل: 


۳١‏ (مصر ۱۸) ملف مستطیل طوله 2111 | ۷ وعرضه 0.117 يمر به تيار 34 وعدد لفاته 50 لفه وضع عمودیا على 


مجال مفناطیر 
منتظم كثافة فيضة 0.51 فإن عزم ثنائى القطب هو a‏ 
(1) صقر (ب) “تاتف 0,6 )ج( Am”‏ 1.8 زد ) Am”‏ 1.2 


۲ (الأزهر ۱۸) سلکان معزولان ومتعامدان فى مستوی الورقة 
يمر بهما تيار كما بالشکل فان كثافة الفیض عند تفطتی , ° 
0 على الترتب هى e‏ 
بق 


| ب | صهر ۱ 10 1 4 


(ج) صفر | صر ( د ) 10° ير 10*۰4 4x‏ 





۳- ( السودان ۱۸ ) سلكان متوازیات(2) , (۷) المسافة بینهما :20615 وعندما مر بالسلك ۱*) تيار شدته 2۸ كانت محصلة كثاذة 
الفيض الفغناطیسی عند النقطة (11) فى منتصف السافة بینهما ۱ ۱۱۳ × 4. 
علما بأن(۸۵۵۰۲۰۳/ ۷۷ 10-7 × 47 > ). فان شدة التيارفى السلك ١‏ واتجاهه بالنسبه للسلك (7 ) 


(۱) 22۸ فى نقس الات‌جام (ب) 16۸ فى اتحاه متضاد 
(ج) يقر 2 فى نقس الاتجاه ( د ) گر 6 ی انجاه متضاد 


۶ (تجریبی ۱۸) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه4062 . ینحرف مؤشره إلى نهاية تدریچه بمرور تیار شدته 107۸ × 5 . وصل معه 
مجزئ للتیار(,؟1) لتحویله إلى آمیتر یقیس تیارا آقصاه ۱/۸ فان القاومة الكلية للأميتر هی 
() 40.20 (ب) 0.1990 ۱ 


8 ۰۶ ۵ 8 هاه 


د (ع) 026 )د( 990 ۱ 
6۵ فى الشکل سلك مستقیم يمر به تیار ۱/۸ يبعد مسافة - من مركز ثانی على هيئة قوس 

من دائرة نصف قطرها *! فاذا كان الجال المفناطيسى متعدم عند الرکز (0) فان 

مقدار الزاوية6 ی ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

1 60.59" (ب) س (ج) ۱114.0 (د)‎ 7 (Î) 
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۹ الاختبار الثانى ( الفصبل الثانى) 





نة قة دا ية بك - 1 50 3 ۱ 
ى على هيئة حلقة دائرية يمر ب تيار يولد فيض فى مركز الحلقة 8 فإن أعيد لف السلك إلى 3 لفات ويمر به نفس التيار تكون 


۲ ۱ (ب) 8 6 7١‏ تو (د) ۳ 

۸ ۳7 2 

9 ۴ 3 ۳ 7 

ا۰ - |“ 5 َك و ود ۳ 5 

: ان متعامدان فى مستوی افقى واحد یمر فی أحدهما تیار شدته (1) والثانى تيار شدته (21) فان عدد تقاط التعادل هی ..... 
Ê‏ نقطة واحدة (ب) نقطتان (ج) عدد لا نهائى (د) لاتوجد نشاعل تمادن 


وة من سلك معلقة فى ميزان حساس يقيس بالجرام يوجد منها جزء فى مجال مغناطيسى 
ودى عليه وكانت قراءة الميزان قبل مرور تيار هو 0.06 | وعند مرور التيار 0.3۸ أصبحت 
م2 الميزان 10.04۶ فان كثافة الفيض المفناطيسى هى........... تسلا 

13 & 10*1 (ب)‎ 6.5 x 11 

6.6 x 1077 (د)‎ 13 : 1 

قة نصف قطرها (۸ ) يمر بها تيار شدته (1) مستواها عمودی على مجال 
لنُاطيسى منتظمة (8) فإنها تتأثر بقوة تساوی (۴) > ........ 

2۳1 )ب(‎ BIR ) 


)26۲0( (د) صفر‎ 2817 (i 

















لك طوله (.1 ) فى مستوی آفقی موضوع فى مجال مغناطیسی ! 
بود على مستوى السلك كثافة فيضة (8) وتيار السلك (1) 8 4 
بتأثر بقوة le‏ 8 1 
BIL x— 1‏ )ب( BIL‏ 9 
× × 
6 صفر (د) ا ۳1 : 
ك طوله (1) شکل على هيئة حلقة دائرية ویمر به تيار شدته (1) فان عزم ثنائى القطب له هو ....۰.: 
PL ۴ IL? ۱‏ 2-6 ر 811 
E ۲‏ مقاومة ملقه 206 أقصى تیار 0.5۸ براد از ۵ أمثاله فان مجزی التیار اللازم هو ...... 
@ 2220 (ب) 1.8862 (ج) 262 ی 


من ثلاثى لحزاء كما بالشکا مستواه عمودى على مجال 


۱ طیسا كثافة ۳ ۲ 0 و ۱ تيار شدته ] بتأفر بقوة تساوى 
۲ 2۳ ب) )2+7( 11 ظ 
BIRÎ‏ 4 (د) + 1( BI‏ 2 


wm ka 
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03 امتحانات البوكليت 
*- سلك كما بالشكل يمر به يتار64 فان كثافة الفيض فى المركز () ) تساوى ..... 


۰ ثلاث أسلاك يمر بها تيار كما هو موضح فإن نقطة 
التعادل تكون عند E‏ 
C(1)‏ (ب) 8 
رج) (] (د) لا توجد نقاط تعادل 
۱ فى داثرة كهربية یوصل فولتمیتر لقیاس فرق الجهد عبر 
المقأومة؟! كما بالشکل وعند تبدیل قطبی البطارية فان قراءة 








(۱1) تظل ثابتة (ب) تزید 
(ج) تقل (د) لا يقرأ 
۱۲ 


Ga & 


- وضعت بوصله بجوار سلك مستقيم يمر به تيار والسلك يوازى محور الأبره فان الأبره 
(1) القطب التشالن للأبرة تنحرف شرقا 


(ب) القطب الشمالى للاأبرة تنحرف غریا 





(ج) لا تنحرف الأبره. 
(د) القطب الشمالى يشير إلى الجنوب أى تدور *180. 
-١7‏ ملف لولبی توضع حوله4 بوصلات فى حالة عدم مرور تيار فيه تأخذ الاتجاهات 
الموضحة وعند مرور تيار فيه فأى الأوضاع يكون صحيح لجميع البوصلات. 


الممسوحة ضوئیا ب 





“١‏ سلكان متمامدان فى مستوى واحد يمر بها سيرع نات مه رای 








ا 


حلقتان دائريتان مركزهما المشترك واحد يمر بها تياران فإذا کان 2 


- 
فا 


0 5 

۱ 1 
م ۳3 (ج) - ار 
۱ . 3 


- لك كما بالشکل يمر به تيار شدته 1 7 64فإن كثافة الفید 
فى الرکز ( /ا) تساوی ی 





3u 
2R ) لبا‎ ۷۹۹/۹۹ 
ورم ا‎ 2 
4101 
ORE قضيبان مغناطيسيان عندما يوضعا فى مستوی أفقى قد توجد بينهما‎ - 
فى وضعين لهما (ب) نقطتان تعادل بينهما‎ 
بما نقاط تعادل فى وضع معين ۰ (د) جمیع ما سبق (وضع بالرسم)‎ 
قضيب اسطوانة طول ۰ وکتلته ۲ یتحرك منزلق على مستوی مائل بسرعة منتظمة ویمر به تيار (1) كما بالشکل ویتحرك فى‎ - 
۱ مجال مفناطیسی اتجاهه لأعلى فان كثافة الفیض تحسب من العلاقة...............‎ 
mM 8 
"TT ب‎ ( r 
be. ) ار د‎ ` I ازا‎ 
۷ 3 |[ 








: من خواص خطوط الفيض كل مما يأتى عدا ممم ووووء 
سرا ب ) تتنافر معا 


ل ۵ 6 نه تعاد ی لقصيب ر طولها د) تتزاحم فى المجال الضعيف وتتباعد فى المجال 


PEER‏ بوصلتان 3 , عند 


مرور تيار فى السلك قان ماو موه موه 
| سحرف الپوصله 8 فقط (ب) تنحرف البوصلة 0 فقط 1 4 
۳ ای منهه ( د) ينحرفان هذا 


7 سلکان متعامدان احداهما فی مستوی أفقى والآخر رأسى ویمر بهما 


جد نقطة تعادل بینهما 0 ی 


ا اك د كت لك LTT‏ 

ها كك كاك LEL‏ ت 
ع بو د عه ا كت اه 52 د 2ه د > > 9 
a a‏ 5 = 
ڪچ = 
ةا 56 5 ۳ 
a‏ 6 5 - ۳ 
د us‏ 
كا عه جد عات جاح ع نه كه اح كه و 


) علامك (7) امام العبارات ۱ 


0 


" سلك طوله (,۲) یمر به تيار شکل على خيلا مستطیل ثم شکل مرة آخری على هيقة حاقة ووضع موازی r SEN‏ 


حالة فان أكبر عزم إزدواج يكون فى حالة الحلقة. 


دا أذ اح ات هد 
= اك a‏ ری ع هن خا TT‏ بين 6 5 
ك5 اكد كذ كذ oa‏ كا تا تا mm mm‏ 
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715775 4 





۳۳ - ل ی سا حل یا دشنه مساوق ااا يضر ار ا مم 


۱ 
8 
أ 


موضع فان كثافة الفيض فى المركز الهندسی له تنعدم. ( ) 
۶- وحدة : جول / آمبیر لا تساوی ( 7) وحدة فولت ثانية. و ۸ ۱ 
-٥‏ ملف داثری يمر به تيار کهربی شدته ( ) موضوع فى مجال مغناطیس مستوی الملف یوازی الجال المفناطيس فعند زیادز یوم . 
الفیض يزيد عزم ثنائی القطب. ۱ 
- تتوقف حساسية الجلفانومتر على شدة التيار فيه وزاوية الانحراف. ) 
۷- كلما قلت حساسية الجهاز قلت دقة القیاس ۱ 
۸- خط الفيض الفناطیسی له نقطة بداية ونقطة نهاية. 
9- أوميتر مقاومته الداخلية ؟أعند استخدامه لقياس مقاومة * "ینحرف مؤشرة إلى خمس التدريج. ) 
۰- لا توجد نقطة تعادل لسلك رأسيا يمر به تيار موضوع فى مجال الأرض المغناطيسى. ) 
- السائل : 
ات لايرو ا سای مسق ممووا مایا بای |١‏ * 1.25. تم لفه باحکام على أسطوانة من الحدید الطاوم قطرما " 


ij 


cm‏ لتكوين ملف لولبى لفاته متماسة تمامًا لبعضها البعض. وعند توصيل طرفى الملف ببطارية قوتها الدافعة ۱ فرلن 
ومهملة المقاومة الداخلية فكان التيار الار فى الدائرة شدته 54(المقاومة النوعية لمادة السلك= .2217 10 * 1.7 ومايل ` 
النفاذية للحدید الطاوع = ۸ ۰ ۲ فان كثافة الفیض عن نقطة فى منتصف محوره هی هنن 
)|( 1 1.36 ) 1 4,6 | م( ]| 6.85 صف 
۳۲ - سلله منتظم القطع شل علی هیثة مثلث متساوی الأشلاع طول ضلعه ۱۳ 
وعلق رأسیا ویمر به تیار شدته ۸ا وموضوع فى مجال مفناطیسی موازی لستوی 
المثلث كثافة فیضه | .فان عزم ثنائی القطب هو تسب 90007 
ا m.Amُ‏ 7.3 | 
(ب) m.Am'‏ 34.6 
m.Amê‏ 8.66 









`>( 50002 | ` د )166.662 
8 ماف لولبی طوله اا لفاته ا ۰ ملف حول ساق حديد نفاذيتها 
4 ویر / آمبیر. . متر يتصل ببطارية كما بالشکل فان التغير فى كتافة الفيض قبل وبعد غلق 
الفتاح علما بأن مقاومة سلك الحلقة 262 آهی 
(1) 1 | (ب) 1 2 
(ج) 1 3 (د) 1 6 





mua 


ه؟- سلك 0 © 2 4 طوله 7 شكل بحيث يصنع القوس © تآ زاوية هی 
المركز لدائرة نصف قطرها “أومر به تيار شدته فان كثافة الفيض فى 
ا الو دتم 
(1) 33004 (ب) 0.661 
(ج) 16501 (د) ۱9 













8 0 امتخانات البوكليت 
امسحانات متدرجه على الفصل الثالت 


7 الاختبار الأول الفصل الثالت 


۱ یی بت ی لكل مها یاتی : 
ألدرسة) تختلف لستحثة المتولده فى ملف عند ادخال أو اخراج مفناطیس فيه بسیب اختلاف .... 
ك١‏ ند الك للف کیال * حطو ط القیضر 

نوع المغناظيس. 


عة حر که عدد لفات اللفت. 


1 ۰ التياد. 
سا کن دل اف و یی لیام اکر مان ای یووم 
۱ على ی خطوط ۱ لشيص . ب) شمستو ی الملف مانلا یز او یه 5. 
۱ اتصصلی)* ۲ ( د ) مستوی اللف موازی , لخطوط | فيص 


[مصر ۱۸) محول کهربی تتغیر شدة التیار الار فى ملفه الابتدائی بمعدل 4/5 5فتولدت قوة دافعة کهربية عكسية مستحته فى 


الثانوی مقدادها ۷ ايكون معامل الحث التبادل بين الملفين هو: 
ب) 0.8H‏ )ج( IH‏ (د) 2.513 


= ۷ 3 53 ® | ۱ 5 ۴ ك 3 | أ - 
(مصر ۱۸) ملف ابتدائى متصل بمصدر تيار مستمر وموضوع داخل ملف ثانوى. عند فتح داثرة الملف الابتدائى يتولد فى د ادره 


للف الثانوى. 8 ۱ 
ظ ب ) تياد مس تحت عکسی E‏ 000 


يان معامل الحث ۳۷۹ للملف اده الحث الذاتى للملف الثانى م 


05 (ج) 1 


تحولات الطاقة فى أفران الحث هی: موز 
س (ب) كهربية > حرارية > مغناطيسيه. 


0 0 ۱ 1 منتظم كثافة فيض 

)١ ۱ ۱‏ سلك طوله ١‏ 7 ايتحرك بسرعة 0117/9١‏ 1 اعمودی على خطوط مجال مفناطیسی منتظم فيضه 
مصر ۸ مستفیم ANN‏ 

تکون القوة الد افعة الکهربية لت التولدة فيه تساوی: 

)1.53/7 رج 


E 7‏ معدل تغیر التیار ۱۳ 


۱ ۳ ذب) ۹ ۱ ۹ يل المار خلاله نهاية 
ذم ۷ ۱ 11 ایس ما » ال 
لت اللحظية فى ملف انك یکون الفیضص 
(مصر ۱۸ ) مقدار القوة الدافعة الكهربية أ 
EE ۳‏ ۲۱۱۵ 
۳ (ب] قیمه 
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بای تسیک 3 لفات ملفة ا(4 لقه ومساحة مقطعه ۰ يدور فى 
مجال منت طیسی متتظم بسرعة زاوية (7العلاقة البيانية بمن 1771© الفعالة 





والسرعة الزاوية قان كثافة الفیض هی و و موه 
۱ 994 ۱ 


5 5 3 = ° 0 
-١١‏ فى الشکل موتور جهد مستمر قان اتجاه دوران لموتور 


۴ ۱ 0 : | 6 
3 ب : لکد نق رفس الس شك 
۲ كت ٩‏ #7« 2 لب چ 
و .> 1 م نتفسر ایحا هه 
6 بت ر e‏ يأ لا و ۳ 5 ذا م 


۲- (تجریبی 18 ) وضع ملف عدد لفاته لفة عمودیا على مجال مفناطیسی. ۱ 
فإذا تفير الفیض المفناطيسى خلال اللف بمعدل ۲۲ ۲ ۰ .فان القوة الد افعة الکهربية المستحثة فى اللف تساوی: 
4 : ب) 0.7۷ (ج) 0.537 )د( 276۲0 
۳- (تجریبی ۸) یوضح الشکل البیانی العلاقة بين جهد الدخل ۷,۱ امع 
الزمن ۰" لحول خافض للجهد. 


t (ms) 
....... فيكون المنحنى الذى يمثل جهد الخرج (. ۷ )من الملف الثانوى هو‎ 


"Wg 







120 





t (ms) رل‎ 











0 
۱ 1 
|| : 
۱ ۱ 
120 ۱ 3 

, ۱ 
۱ ۱ 
۱ 1 
۱ [ 
gs | ۱ 
120 ۱ : 
۱ | 
0 1 

1 1 t (ms) (ب)‎ 
120 : 1 
I 1 
1 1 
۱ 1 
۱ ۱ 
vg 1 ۱ 
120 
۴ 1 
1 

0 
t (ms) © 
120 ظ‎ 
120 
0 t (mas) 
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اص از 1 11 


هريد 4 ) فى الشكا المبين؛ لوحظل مء شا 
لجلفانومتر من الطرف 


` rC) GCC 
شمك لیا‎ 


(ب ) زيادة مقاومة لريوستات (۸) مم غلق امتا ع 5١‏ ) 


(8) مم غا لفتاء (؟ = ١‏ 
9 ۱ (ذ) تقريب للف (۸) من اللز (18) مم غلؤ تاس 64١‏ 


1 (أزهر ۱۸) إذا كان تردد التيار الناتج من الدينامو) (بدأ الدوران من الوضع الوازی) فان التهار فى ملفه یعکس إتجاهه خلال 


الثانية عدد من المرات يساوى اله مج ون 
۱ 


- (مصر ۱۷) يسقط مغناطيس باتجاه ملف كما بالشکل. أى الاختيارات التالية صسيم؟ ۱ 
(علما بان كل صف يعتبر اختيار) ل 





- (مصر ۲۰۲۰ ) تنزلق ساق معدنية أسطوانية الشكل على إطار معدنى بسرعة( ۷ ) عموديًا 
على مجال مغناطيسى كما بالشكل حدد النقطة التى عندها يكون الجهد الكهربى أكبر 


ما یمکن أثناء حركة الساق 9 ٠‏ 
۱ 
[- (مصر ۱۷) حلقة من النحاس معلقة تعليقا حرا فى خیط عند تحريك مغناطیس قربا من 
الحلقة كما بالشکل: ۸ 
() تن حلقة للمغناطيب (ب) يصبح وجه الحلقة (۸) قطبا شماليا r‏ 
( صب < 4 حلقة (۸) قطبا جنوبیا ١د‏ ) لا تتأثر الحلقة لأنها من الفحاس. 


۱ الى تن | لين‎ OT 
(مصر ۱۷) اذا كان متوسط) :نت الستحثة فى ملف دینامو تيار متردد ی بر = ۱17۲ فتكون القيمة العظمى للقوة‎ > 
(711 الدافعة الكهربية المتولدة|‎ 
93 5۷ ب( 220۷ )۾( 147۷ (ه)‎ 1 
ا ا توئد شی املف الثانوى قد .ك مستحثة یکون نفس إتجاء‎ 
"(الازهر ۱۷) فى تجربة دراسة 5 المتبادل بين ملفین. یتولد هی املف الثانوى ق.د.ك مستحثة يكون إتجاهها فى نفس‎ 
1 î ق.د.ك فى الملف الابتدائى لحظة:‎ 
(ب) نقه شدة تيار اللف الابتد اتى. (ج) غلق داثرة اللف الابتدانى.‎ 
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١ 07‏ علامة (<) أمام الخطأ مع تصويبه' _ 
- ضع علامة ( ۲۲۷ امام العيارات الصحيحة - خطوط الف ض المفنا طيس بقاعدة فلمينج لليد الیسری, ) 
۱- يحدد اتجاه التيار المستحث فى سلك مستقيم يقطع التيا | 
۲ 1 لحظة 3 رء 

۲- قد لا تتولد )رى فى ملف لحظة مرور التیار فيه أو ۳ کاملة لاتساوی الصفر. ۱ ۱ 
Ê‏ ۱ 0 يق انظ ملف الدینامو البسيط خلال دوره و ١‏ ( 
۳- متوسط القَوة الد افعة التولده فى مل ۱ 00 

۱ ۱ 15 5000-8 التوسطة لدوران اللف ربع دوره من وصح لصفر. ) 
۶ - القيمة الفعاله لشدة التيار المتردد أقل من القيمة E SSR ES‏ 
0 - تكون] ررم المتولد فى الدینامو قيمة عظمى غندما يكون الفيض الذى بقع 1) 
7- يزداد معامل الحث الذاتى لملف للضعف عند زيادة عدد اللفات إلى ڪا يكو 3 
۷- تفقل القدرة الكهربية من محطات التوليد إلى المستهلك تحت فرق جهد منخفض وتيار مرتفع. ) ( 
۸ يستمر دوران الموتور عند مروره بالوضع الرس رغم انعدام عزم الاذدواج فى هذا الوضع ( 
۹“ قد لاتتولد رى فى سلك مستقیم یتحرك فى مجال مغناطیس منتظم. و 
+ متوسط القوة الداقعة التولد فى الدینامو خلال ربع دورة تکون نصف قیمتها خلال دورانه نصف دوره من الوضع العمودی. ١‏ ( 


© المسائل 

-١‏ (الأزهر ۱۸) فى الشكل الموضح ملف مكون من ()) | لفة يخترقه فيض 
مغناطيسى 17/۲ 7 ن فإذا تناقص الفيض داخل الملف الى ,0710/1 ) 
خلال :۰( .فان القوة الد افعة المستحثه واتجاهها فى المقاومة 7 هى: 






۹( ۳ 5 ۱ ۱ | ۱۱۱۷۷ 3 ۱ ۱ 
, 128 "لب 


1 | ۱ قفن ۳ 1 ۱ ۱1 ۱۱ ۱ قفنب 3 ۱ 3 b‏ 3 


۴ محول کهربی یتصل بمنبع جهده ۱۱/۱۱۱ وکفاءته المحول ,)8 یستخدم لإضاءه لافته مکونه من 00 | مصباح کل مصباح مک 


عليه ( .+ - 20V‏ ( فإن شدة التیار النبع ونوع الحول موم 
خافض ؛ 25۸ خافض . 12.5۸ (ج) خافض ۰ ۱.25 (د) خافض . 15۸ 
۳- تجريبى ۱۸ : يمثل الشكل البیانی التغير فى الفيض المغناطيسى المار خلال Û (wb)‏ 







ملف مولد کهربی أثناء دورانه فى مجال مغناطيسى منتظم. فان 





۱ emi 
0 † )5( ۰ ١ | | الستحنه عند اللحظة ۲ هی اعتبر‎ 
108 ۱25 6۷ زف‎ ۶ 
90۷ 3) ۱1 ۱ 
نجریپی ۱۸ : پپین الشکل التالی ساق معدنی ۱۱ طوله بررد م‎ -4 
فيضه 7+ + اتجاهه إلى الداخل عمودیا على مستوی الصفحة.‎ 
۳ غيرة القاء ا الم ۵ شرت‎ 
فان شدة التيار الار فی القاومة (),/ هی ۰۰ بفرض أهمال مقاومة الساق العدنی‎ 
(ب) )ج( 2۷ زد ) اسب‎ 4۷ (Î) 


۱ 
6 فى الشكل EN e e‏ لباه القطب ۳ × 2.4٥60‏ وكثافة الفیض المنتظم 08 9000 و 

كن سان بيهم عندما يتحرك بسرعة منتظمة 5 فى الاتجاه الموضح لأعلى والسلك يتصل 

حساس مقاومته () ۱7 .) فان قراءة الجلفانومتر . کمن أهوين: ا 

(1) 0.75 با رک 0 
۱ (ب) 0.066 ۳ 

(ج) 0,075 
(د) 0.8 






چ نك نے 
سا كه 





الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


.التاتى ١(‏ الفصل الثانث) 







سحیحه لکل مما یاتی, 





۱ التی یکون فيها ملف دینامو التیا ۱ 
فی اللحظة د التردد موازیا لإتجاه الفيض اون دا ای اند 
وإلقوة الدافمة الستحثة (:1) فى الملف: ه آلفیض لغناطیسی, یکون القیض الفناطیسی خلال الملف ۲۸۱ 
۲- فى | شک عند زيادة القاومة ١‏ ی الشکل فان دا الصیاه فوع و او واه 


| فذ ۱ 


١‏ ا 
۱ نز ا 





؟- اذا كان شدة التیار ا 35 لستحث بالأمبير تتغير مع الزمن فى ملف حسب العلاقة )6 | 4 5٩‏ > [ 
فإذا تولدت فى الملف ۲ مستحتة ۷( [ فان معامل الحث الذاتى بالهنرى 


(ب) ”10 × دم.6 (ج) ”107 x‏ .1 ۱ د )107 x‏ 7.5 
- فى الشكل جزء من دائرة smH‏ 15 ۱ 
ا ۱ م "00 1 بلسي 
' ان فرق الجهد به ۷ ۱ ۳۹ 
عندما یکون شدة التیار ۸ ١ر5‏ ویتناقص بمعدل :۱۳/۸ یکون ik‏ ی 
(a) ۱‏ 10۷ (ج) 15۷ ) د ) 76۲0 
* سلك مستقیم طوله ( |) يتحرك عمودیا على مجال مغناطيس كثافة فيضة 3 بسرعة منتظمة ( ۷) ومقاومة السلك +] فان القوة 
العركة المؤثرة عليه تكون ل E SD‏ چا 
BL?V ۱‏ 95 ا (د) ی 
با 6 2 
1- از 5 ده لمن اس اسك ليه العظمى 
:1 كان زمن وصول التيار التردد من الصفر إلى نصمف لقيمة : 
الوجبه الثانية هو لاا ا اا ا ا عن 
۱ 2 (ج) 46 00 
فى | ۳ لقيمة الفعالة هو .. 95958 
ف سل السايق إن زمن وول من اند اج ) ۱.51 (د) 2.1 
(ج 
(ب) 24 یا دیطار ی ون 7 
۹ 5 بدك ۱ فإ .سح فى الٹانوی عند توصیل الابتدائى بهطانه قوتها ب5 هو 
"ول رافع نسبة لفات الابتدائى إلى الثانوى [ : 4 فإن 1 فا 
) 10۷ (ج) ۲ 
2 
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2 
© امتخانات البوكليت 


ibs A HAN 3‏ رن KE iiy‏ ل فإذا 
۱ لك ۳ 
فى مجال مغناطيس كثافة فيضة ١١!‏ عموديا على توى | 








7 , | وضع 


دحرك السلك 4 لامع وه 
| ال الاتحاء ( | ) تتولد eni‏ ويكو 2 
1 تتام (7) ١ ۱ . n1‏ 
9 ال با تتو لد [۲[۱ 
عف | ااي تات لل هلي سف <4 تا +۷ 
د ) في الاتعاد (ے) تتولد 1111© ويكون 4۸ م 
فى الشکل علاقة تفير 77 مع الزمن ندینامو بسیط فانه الزمن الذى 
يستغرفه حتى تصبح أ 67 00 لأول مرة هو باع ع 0 
x ۳ |‏ 75 
(ms) ۲ ۱‏ 


۱- ملف لولبی منتظم معامل الحث الذاتی له | فإذا قطم منه نصفه فان معامل الحث الذ اتی یصبح. 


|[ ار سب )ج( 2L‏ (د) اس 


۲“ فيض مغناطيس يخترق ملف مقاومته! )0 | فاذا كان معدل تغير الفیض: .. وعدد لفاته الملف 00| لفه فان القدرة النانىة 





هی 52001111111 
20W (i)‏ (ب) 10W‏ (ج) 400۷ (د) 0 
۳- فيض مغناطيس يتغير بمقدرا ۷ فى دائرة مقاومتها ۸ فى زمن ۸ فان الشحنة الكلية (,! تمر خلال الدائرة فى هذا الرس 
تعطی من العلاقة . وی 
NA ۱ NA®‏ ۱ 
م لت ر مله الم لاملل 
R At 8 11 1‏ 
4- قضیب مغناطيسى على هيئة اسطوانة موضوع فى محور ملف د اثری فعند دوران المغناطيس حول محدده فان ٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
(۱) يتولد تیار مستحث فى اللف. رب ) لايتولد تيار مستحث فى اللف. 
( ج ) تتولد 6171 نقط فى الملف. ( د ) تتولد 1111© وتيار فى اللف. ۱ 
| مشترلل 
16 - يمر نيار فى ملفين دائرين محورها واحد فإذا بعد الملفات عن العم 
بعضهما فإن التيار فيها e‏ 
( ج ) يظل ثابت. (د) غير معروف. 
-١1‏ مغناطيس يتحرك فى اتجاه ملف (أ) برع كبيرة وفى إتجاه ملف (ب) e‏ : ٍ 
فان 6۱۱۱1 المستحثة - والشحنة الاره ها و دج ْ ظ 
2 ۹ 
(۱) اکبر أولا - أكبر أولا. (ب) أكبر ولا ب لاتتفیر فی ادارا 
(ج) أقل أولا - أكبر ثانيا. ۱ 
د ) آقل أولا - لا تتفير ثانية. 
“اب آبعاد الفیض الفناطیس هو .. دوم 
(i)‏ ۱۷/۲۹۸۰ (ب) 2خ :]2 ] ظ 
M‏ (ج ( A‏ ۳9 (د) ۱۷۲2۸۰ 
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ظ ج200 ار اتن a‏ ريون معي لوي ردي بيس 


فان 6111 ااستتحته عير نصف و اندر ١‏ 


۴ و ۰ و و و 


لالا عسي ۳ 21 


27 x 10° ۷ ز(د)‎ xx 10 ۷ (ج)‎ 10 


9 0287 ملف عدد لفاته 0 لفه يدور فى مجال مغناطیسی منتظم كثافة فیضه‎ -١ 


والجدول التالى علاقة بين الزمن والقوة الدافعة 


- عندما یتفیر التیار من 2۸- إلى 24- فى0.055 فى ملف ينتج٤ ٤‏ تساوی 8۷ فان معامل الحث الذاتى و 


(ب) 0.211 )ج( ]0.41 )د( 0.8۳۲ 
هه ا ما اماد الصسارات الصحيحة ها مه ( < ) امام الخطأ مع التصویب تم بخ 


) التيار المستحث هو التيار المتولد فى موصل عند تغير الفيض المغناطيس الذى يقطعه.‎ -۲١ 
( الحصول على تيار مستمر من المولد الكهربى يستخدم ملفان متعامدان متماثلان وتقسم الاسطوانة إلى ضعف عدد الملفات.‎ -1 
كفاءة النقل للكهرباء عبر الأسلاك الناقلة هی النسبة بين القدرة فى الملف الثانوى إلى القدرة فى الملف الابتدائی للمحولات‎ -۲ 

) 

۱ 

) 


پک صر 


[۳ 


الر افعة. 
1- لزيادة قدرة الوتور على الدوران یستخدم عدة ملقات بینهم زوایا متساوية وتقسم الاسطوانة إلى ضعف عدد اللفات. 
۴١‏ - متوسط القوة الد افعة | لستحثة التولدة فى الدینامو فی نصف دوره من الوضع الموازى تساوی متوسط القوة الد افعة فى ربع دورة. 
- فى الشکل الوضح حلقة مساحتها "7:7 وضعت عمودیا على مجال 

مفناطیس للخارج یتناقص بمعدل 10 ومقاومة الحلقة361 فإن 

التيار المار فيها 2۸ ضد عقارب الساعة. ل 

5 . فى الشكل القوة الدافعة المستحثة فى الأسلاك الثلاثة التى تتحرك فى مجال مغناطيس تساوى صفر‎ -١ 





5 7 
x B‏ ۲1 1 7 چ 
2 2 9 
اب ظ 

لزمن الدورى للتيار الداخل للا بتداتى. 3 


11- الزمن الدورى للتيار الناتج من المحول الرافع للجهد يساوى ا 


۳- قر - ab:‏ تا توضع داخل لولبی يمر به تيار متردد عالی التردد. ۱ ( 


الاو ١‏ ا- || 9 ر متردد فاذا استیدل المصدر ابلتر لے ب 2 5 ل 118 5 | أ 3 ١|‏ ۳ ۱ 
* وصل مصباح مع ملف حث على التوالى ومصد : 
) ( 


للمتردد فان شدة الاضاءة لا تتغير. 





sS o © 1‏ اكه تا تا تا ۱ mE wm a a‏ ك 
ےچ ے a a‏ دة د كه س كد ۱ 
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© المسائل:؛ اند د ضة "9517 لا * لو + 





د 
ا 





۳ 5 3 .و صقر فى زمن 255 جسس 
كما بالشکل فاذ | شدت فى اتجاه السهم حتی أصيحت الساحه ۲ 
فان شدء التیار المار فى القاومة 0060 و انجاهه 1 ۱ أ ۱ 
) ۷ 24 من 8 2 الی 9 عبر اللقاومة E‏ 
5 ۱ ۱ عل 
آقۓ ۲ 0 ۹ , 1 3 ۱ یو مشاه 5 1 1 
ل x x e‏ ۱۷ 
رج (FY‏ | ۷ 8 هر | الى 0 عبر شاه مه د × 


(د) ۷ 10 × 3.2 من 8 ال 9 عبر المقاومة 

۲- محطة كهرباء قبا كيلوات تقلت إلى مستهلك يبعد عنها ,> فإذا كان الجهد عند المحطة ۷ ومقاومة اللوم 
الواحد 0,162 فإن [ كفاءة النقل وإذا استخدم محولات ترفع الجهد إلى 20000 تصبح الكقاءة نوی" 
TTT i aE‏ ج) %90 - 99.1% د) %98.2 - 98% 

7- ملف حث طوله 7 ومقاومته ()(720 ومساحة مقطعة 20-7 يلف حول ساق حديد نفاذيتها 002 0 وعدد لفاته 00| رن 
يتصل بيطارية قوتها الدافعة :80 فإن عند غلق دائرته ویمر تيار فان معدل نمو التيار عندما يكون شدة التيار 34 هو..... 
۱ : ۱00۸۵ ۱ [ب) 200۸/5 [ج) 300۸/5 )د( 400۸/5 

لامر ود حبر راسيا لأعلى قاذا كان طول كل ريشه من المروحة العليا 4 ومقاومتها 602 فإذا كانت المركبة ال رأسية 
0 ؛ الارض ر 0.041 وتدور الروحة بسرعة زاوية 0[ رديان / ث فان 1131© المتولدة بين طرفی ريشة واحدة 

وى ........٠‏ وین طرفی ریشتین متقابلتبن هی معا مایا 

)1( 5.4۷ 0 (ب) 32۷ 0 

ی شکل كما بالشكل مقاومته :0562/0 وضع عمودیا على مجال مغناطیس كد 2 واد اس 
الفيض إلى 71 فى زمن 159 فان شدة التيار المارواتجاهه هو SS‏ 
)ا( 10*۸ ×2 من ا إلى 3 إلى ل 


(ج) 3.2 ,6:4 (د ) 0.0 


(ب) ۸ 10 × 5 من ط إلى 3 إلى 4 
)ج( 10*۸ × 5 من ا إلى 2 إلى 6 
(د) 10*۸۵ × 2 من 9 إلى a‏ 
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امتحانات البوكليت 








ك 1 ات دوك لكل فص ياتى 

1 بين معاوقة دائرة استقیال عند | 

۱ بة يال ستقيالها إشارة لاسلكية بتردد ] ومعاوقتها عند استقبالها لاشارة لاسلكية بتردد ++ تکون: 
1 اب ) 0.5 ۱ ۱ 0-6 
۱ ۱ ج ) ا 

| ۸ ملف حث ومکثف مقا مد ۱ 

كت ومقاومة 2 أومية وأميتر حراری ناب ہما عا وی پا 

الى حالة رنين» عند وضع ساق من الحدید الطاوع داخل اللف, فاد ین مع ر تیار متردد فى داثرة كهربية مفلقة 


| حا 
صر 1۸ ( فى الدائرة المبينة ۳ اذا استیدل مصدر التيار 57 i)‏ 
بعص در 
تيار مستمر له نفس فرق الجهد تكون النسبة بين القيمة الفعالة لشد التيار فى 
الدائرة فى الحالة الاولی إلى شدة التيار المارفى الدائرة فى الحالة الثانية: 






۱ + ) اه ] الواجد 
۱ ۱ : ۱ بر ھم ن الوا | یل 
۲ ۱ 

ل 2 زج | اقل هن الواحد. 
[مصر ۱۸) د ضى ادا EE‏ 
بين فرق الجهد الكلى رب والتيار ر المار بالدائرة تساوى: 
3 ۱ [ فة) 15 ۱ 


X= 60 9 


ظ 9 ۱ "للا 
أى من الأشكال التالية يوضح علاقة كلا من الجهد والتيار المتردد مع الزمن فى دائرة كلا من: 


لف عديم المقاومة الأومية. 





xX‏ فان فرق الجهد الکلی و دو و 


مسا 0 بمو و ا 0 


(د ) € ال رؤز كي ضيه 
e‏ 
الشحنة على أحد لوحى المكثف ‏ :)۰ 


(الازهر ۱۸) دائرة 
' | يتقده على التيار بزاوية طو ,90° 

ج التيار'ب: اوية 900 

وهی ۱۸) مكثفان اا ع و ع ) حيث (. 20 
قی هذه الحالة تكون الشحتة على أحد لوحى المكثف , n‏ 


( ج ) نصها. ) د) ربع. 


ف (ب) تساوى. 


- => 














ens 0‏ ۱ مصدر تيار متردد كما بالشكق و 
3 (تجريبى ۱۸ ) اتصل ملف حت مهمل المقاومة الأومية مع عنصر مجهول(۷ 3 ر تیار ستردد . ' فوجد آن 
1 ۲ ۰ 5 ۳ ° ۲ نڪ ۷ و ل 2 


(۱) مشاوهة أومية 


( پ ) ملف حث مهمل المقاومة الاو ية 


(ج) مکثف. 
زد | ملف حث له مقاومة اومية مصذر متر در 
نس ال )فى داثرة تیار متردد. ید ن حك مناعاته الحثیة( 40 ومقاومته الاومیة( )10 بمصنر مد ۱ 
لججريبى ) فى داثرة تیار متردد. یتصل ملف حث : ۱ 1 8 کے 
الفعال/60۷ فإن القدرة المفقودة فى الدائرة تساوى ........ 
(i)‏ 43.2۱۷ (ب) 1.4۷۷ 5 )+( 72۷۷ )د( 20۷9۷ 
-١١‏ ( آزهر ۱۸) تعمل الفاعلة السموية على مقاومة التیار التردد عن طریق ات 
0 | معدل التغیر فى شدة التیاه ([ن) معدا التغير فى فرق الجهد [ ج ) معدل التغير گی الميضر 


L 


۲- (مصر ۱۷) عند إضافة مكثف على التوالى فى الدائرة الموضحة لوحظ عدم تغير قراءة 
الأميتر الحراری: 
فى هذه الحالة تكون المفاعلة السعوية للمكثف - ........ المشاعلة الحثية للملف. 
(1) نصف ۲ ۷۲ 
(ج) ضعف ) ثلاثة أمث 
١-(مصر‏ ۱۷) فى الدائرة الموضحة. قيمة المقاومة(۸) تساوى: 
AQ (Î)‏ (ب) 60 
(ج) 842 (د) 1242 





1-201 
1 » ۸ 


-١4‏ (مصر ۱۷ )فی الدائرة الموضحة با لشکل, تم استبدال المصدر فى الدائرة بمصدر آخر له نفس الجهد وتردده أعلى. فأى 
الاختيارات (۱. ب. ج د) فى الجدول التالى يعبر عن التفير الذى يحدث لقراءة جهازى الأميتر( ۸4 ٩/۸4‏ 









E BEE IE 
(السودان ۱۷) إذا كانت القيمة الفعالة للتيار المتردد المار بدائرة‎ -6 
............. تصد القيمة الفعالة للتيار‎ 

۱ 1( اکبر من 5۸ اب | أقل فس بش 5 
7- (الأزهر ۱۷) فى الدائرة القابلة یکون جهد الصدر مساونا. 

169 )1( 

(ب) 80۷ 

(ج) ۱12۷ 





1.001 ) فى حالة الرنين 54 فعند نزع المكثف من الا 


رجا نساه ی ۵ 5 






mwa — ws‏ == د“ 
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امتحانات البوكلتت ® 


_ (تجریبی ۱۷) عندما تکون زاویه الطور بين الجهد الکلی والتیار فى دائرة ( *1,1) مر و 0 


سس 
= ڪڪ و 5 5 5 5 5 6 هاه 


۸ 


(ب) | ۲ 


۳ 
(ج) س (د) 2 


۱ (تجريبى ۱۷) أى الاشکال الاتية تمثل متجهی الجهد والتیار فى داثرة تتکون من مکثف. ومقاومة أومية. ومصدر متردد؟ 


کچ یاب 


1- (الأزهر ۷) تدل قراءة الأميتر الحرارى على قيمة شدة التيار المتردد ا 
۱ رب ) الفعاله (ج) المتوسطة 
۲ (الأزهر ۱۷ ) تقاس الفاعلة السعوية بوحدات. 
(ب) هنری (ج) آدم زد ) فولت 
اضع علامة مام العبارات ١‏ لصحيحة و علامة (۲) أمام الخطأ مع التصویب: 
۲- يتفير اتجاه التيار المتردد كل نصف دورة. كن 
۷- يقيس الأميتر الحراری شدة التیار الستمر والقيمة العظمی لشدة التیار التردد. ار 


۲- تدریج الأميتر الحراری غير منتظم لأن كمية الحرارة التولدة فى السلك نتيجة مرور التیار فيه تتناسب طردیا مع زمن مرور التیار. 
۱ - يمكن استخدام الأمیتر الحراری فى قياس شدة التیار الستمر كما یمکن استخدام الأمیتر ذو اللف التحرك فى قياس شدة التیار التردد. 
۳- فرق الجهد المتردد يتقدم على شدة التيار المتردد بمقدر "067 عند مرور التيار المتردد فى مكثف. ) 
8- فرق الجهد التردد يتخلف عن شدة التيار المتردد بمقدار عند مرور التیار فى ملف حث. ۱ 
تقل الماعلة السعوية فى مکثف فى دافرة تیار متودد ذا مر به تیار متردد ذو تردد عالى. ۱ 
9 عند قياس شدة تيار متردد بواسطة الأميتر الحرارى فأنه يقيسها بسرعة مثل الأميتر ذو الملف المتحرك. ) 
؟- وصل دینامو بسیط مع مكثف فقط فكان شدة التيار [وعند زيادة التردد إلى الضعف يصبح التيار 41 ) 
-١‏ المعاوقة الكلية ةل تادا متصلةعلی ترات مر ۷ ۰ ان 1 XA‏ ) +02 ۷ ) 


ی 


ی 
ع ی 
saa‏ شتسه - 
ع وا TT‏ تسا 
a‏ رت 


المسانا 
3 (مصر ۲۰۱۸) ملف حث مفاعلته الحثية 8062ومکتف 
مصدر تيار متردد فى داثر و مغلقة؛ فان زاوية الطور بين فرق الجهد الكل وشدة التیار الار فى الداثرة هی ی 
زب (ب) "60 ل ۱ و o RE O‏ 
۳ ها ()ومکثف مفاعلته السعوية 2)()[آوملف عدیم القاومة حثه الذاتی 
۷وتر ررم 011۶ فان القيمة العظمی .۰۰۰۰.۰.۰۰ 
() 2.85۸ (د) 22۸ 


مفاعلته السعوية (006ومقاومة أومية (6( (متصلة جمیمها على التوالی 


7 (مصر8١١٠)‏ دائرة كهربية بها مقاومة مقدا 
متصلة معا على التوالى بمصدر تيار متردد جه”” 
ا (ب) ۱0۸ 
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امتصانارت اليبوكليت 


۲۳ (الازهر ۲۰۱۸) فى الداثرة الكهربية الموضحة بالشکل, قراءة 
الامیتر الحراری هی و و ووه 
(Î)‏ 20۸ ب( 4A‏ 
رج) ۱2/۸ (د) 2.3 


۷ = 120 sin wt 


(nv) 


e 5‏ ا ا ف كته الذات , 11[ رزوی 
۶ إذا كان تردد محطة إذاعية 1[ 49Kوداثرة‏ الاستقبال تحتوى على مكثف متفير السعة وملف تی 1۲1 ان 


قيمة الى 
المراد أخذها من الکثف حتى يمكن سماع هذه المحطة هی و ويه 
(Î)‏ 2109۳ (ب) 210-6۳ ج) 10°F‏ ۱ 
۳0۵ (تجريبى ۲۰۱۸) فى الدائرة الموضحة بالشكل قيمة التيار المار 27۸ سعة ا ۳9 
الکتف (6)تساوی ......... 
(Î)‏ 210-517 (ب) 10°F‏ 
)ج( 7x10°F‏ )د( 10°F‏ 





9000 


الوسام 
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7- الاختبار الثانى الفصل الراب 


ا نة لصحيحة لكل مما یاتی,: 






یا قبي لها فا ما 1[ ل 1 ش28 - 
5 شاب البیانیه الموضحة لشدة السيار والجهد التردد إن و جد فى حالك انصال4 مع 


۱ ج ے 
۱ 1 ج > 


















كف وملف ومقاومة عندما تكون ۸ ۸ 


الدائرة الموضحة اذا كانت ۱۳۸۳ أ , 9۲ > ,اقان الشحنة على ۱ a EMRE‏ 

اف .هی دهن بمججطم ممم جكجحبكب9بححة 7 ۱ 41 8١‏ 
۱9 

أن [ 8 

الشكل المكثف © عليه شحنة [والمكثف أغير شحون فإن شحنة المكثف 


1 


1 لا 


الدائرة الموضحة كل الکتقات سم يي O E‏ 1 م9 
اقب . و موی ( يطريقة التماثل). 


۱ جا - 
لے A‏ 





4C 
اسبه‎ 3 1 


قى أى الأشکال انوضحة تعبر عن دائرة مصدر تردد فى ۳ 


الممسوحة ضوئیا ب 023۳08960۳6۲ 













-١١‏ فى الداگر و الموضحة عند توصيل مكثف على التوالى لم يتغير قراءة 
الأمتير الحراری فان الفاعلة السفوية تن المفاعلة الحثية. 


1 تھے 


جا | ااا 


| ی | عساو ی [د f‏ 


رن 


۳ فى الداثرة ملف حثه له مقاومة أومية فاذا كان ,۷ > ,۷ فان زاوية الطور .... 


۱ 


التردد ۱ 
١١‏ - مع ملف حث فقط هو العلاقة ای ی 





-١4‏ مع مقاومة فقط هی العلاقة سي 
6- مع دائرة بها 1€ هى العلاقة 5539 
- مع مکثف فقط هی العلاقة TS‏ م براي هر 
3 ۱ و ۱ 61 = ۷ سوم ۳ و 
۷- فى الدائرة الموضحة بالشكل فان , ۷ OO‏ عي av‏ 
(1) 40۷ ذا كان العنصر (¥) ملف 


(ب) 40۷ إذا كان العنصر (۷) مقاومة 
(ج) 40۷ اذا كان الهنصر (۷) مكذ 
(د) ١31807‏ كان العتصر (۷) ملف 


۱ 
۸- فى الدائرة الموضحة بالشكل إضاءة المصباح تقل إذا.. 10 


ا ۰ 2 و و رو 





10001 


1۱( وصلت مقاومة R‏ توازى مم المقاومة الموجودة. 
(ب) توصل مقاومة 1 توازی مع اللف. 
( ج) توصل مقاومة ۸ توازی مع المصباح 


(د) استبد ال مدر متردد قیمته الفعالة 10۷ بدل من الى تفت 





4- فى الدائرة خوج جيه تال الصدر السبحيى وهر مدرو هه تكن بے أ واستيدال المقاومة يمكثف مفاعلته نلا 
مفاعلة اللف فإن إضاءة الصیاح هی و مه 
(1) تقل. زب ) تزید. (ج) لاتتفیر. زد ) پتطفی»: 

۰- فى الدائرة المهتزة فى اللحظة التى يكون فيها لتیار منعدم تكون الطاقة متخزنة فى 20 1 
([) اليف ی (ج) فى اللض امكف منم (د) لا توجد ملاقة متخ 


96 


۹ 
نج چم ون ا ا 


۳ 
و" جا 
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۱ 1" هام تهبا۱ ات ا اينود وی أصنحانانت البوكليت < 
١ :‏ 2 وعلامة (>) آمام اليخطأ مع 2۱ 2 ۱ 
ا خدام الاميتر الحراری فى قيا 7 


۱ س شدء التيا المستب 
/ 2 قی ۱ الانی او ع ات 5 E‏ 
رد اسن توقای نجاه رف مؤشرة على التدريج يتوقف على اتجاه مرور 
اد رب تحتوی مک اس اناه يصبح التردد ان ت ری كاف 641111 


الترددات اا ۱ If,‏ و ۳ 
كبر من لفاعلة السعوية فى دوائر التيار المتردد. 


نما = ۲ ا رف : ملد 3 
میتر حرارى تیم ق ی بيجي ورور يي ا ا الماره 
الفاعلة السعوية لعدة مكثفات متصلة على التواز = ز اخاز هیه. 


ی نقل عن توصيلهم معا على التوالى. 

52 م ملف الح تي 0 التيار المتردد عالى التردد عن التيار المستمر فى اشارة تحملها معا. 

التر دد ات العالیه جدا د تعتبر الداثر GPT‏ رس 
۱ ورات - = وحد ات ی وحدات زمن. 


كر كس كدر بتک محر »۳ کے ابر 
۱ ۳ . و ت تست ڪڪ ان س.  _‏ سے سے 


يته ملف حث عدیم القاومة على التوالی مع مصدر متردد جهد ۷ وأميتر حراری فکانت قراءته 2۵ فاذا علمت أن 
النسبة بين فرق الجهد بين طرفى الأميتر إلى فرق الجهد بين طرفى الملف هى ؟ : : فان مقاومة الأميتر. 





0 ب ) 542 لا (ج) 2© 100 (د) £2 130 
فى الدائرة الموضحة بالشكل كانت شدة التيار 24 فان سعة 1H‏ > ,1 
۱ لمكثف تساوى ٠‏ » ت حكببأ8ج6 ممم ب م TO OOO OE‏ 
[ (ب) ۱02۳ 
۳ الى ۱ 2u‏ 
1 ۹0 ۱ 
F = 7‏ 
دائرة تيار متردد بها ملف حث ومكثف وكانت 27 7 ,* فإذا زاد التردد إلى الضعف مع إهمال المقاومة الداخلية للمصدر 
ومقاومة الأسلاك فان النسبة بين شدة التيار قبل وبعد تغير التردد هى ees‏ 
: 7 
1 ۲ نب رج ) سد ادا س 
حث الذاتى 1011111 ومقاومته 3012 مت متصل بمصدر 100۷ وتردده ٩0*17‏ وحتى تصبح حالة رنين بدون تغير شدة التيار يجب .. 
[) فقط مفاعلته 200 توالی 
لب يل مكثف مفاعلته 4062 ومقاومة 4052 توالى. 
5 سيل مضه ماعا 042 4 ومقاوهة 200 توالی. 
3 سيل معنف احر مماعل #4 )4 یل ان المقأومة. 
0 ووه ممه سوه 
۹ 1 الع حنة على المكثه ؛شى 000000 واللوح لوحب هو 
0 شا تل ۱ لتصل لس غ. 
لب ۱ 
لو نب دحل f‏ 


سلو 1١‏ مه حت متصل ا 1 


: ” سے کے م صا 3-5 1 


چ 
= وی 
=۷ ج ma a o a a a‏ = 
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لشير نا * 





* اير ال حابة السحيحة لکل مما با نس 
۱- (مصر ۱۸) سرعة فوتون أشعة جاما بعد اصطدامه بإلكترون حر فى تأثیر كومتون: 


انيع 1 ۳ 55 ١‏ ۱ مير 
(1) 0.25 4 
۳- (تجريبى ۱۸) يتحرك إلكترون بسرعة ۲۱ بتأثير فرق فى الجهد مقد اره 
إذا زاد فرق الجهد المؤثر على الالکترون إلى ١‏ 5 ۱, تزيد سرعة الإلكترون إلى: 
۷4 ۱ 2 
؛- (مصر ۱۷) كمية حركة فوتون طافته ۲۱ تتمين من الملاقة: ( حیث © سرعة الضوء فى الفراغ) 
۱( 1 7 
۵- (مصر ۱۷) فى ظاهرة کومتون. تم اثبات الطبيمة الجسيمية للفوتون بتطبیق؛ 
(1) قانون بقاء الكتلة - الطاقة ب) قانون بقاء كمية ال 
(ج) معادلة دی برولى 2 له 
ضعيف الشدة عليه طبقا للتصور الکلاسیکی يتوقف علىا 


(1) تردد ا لصو ء السافهك بصبر ف لنظر عن سن نه 


یز ما 


۵ ۳ کس لى الى اك 8 تفط نا 


( ج) زمن تعرض السطمح للضو ۾ دصر ف عل ل 


۷- ( السودان ۱۷) إذا زاد تردد الضوء ی الالکترونات الكهرو:: ربيه المتحررة "٠‏ 


(1) يؤداد الى الضمف رب ) ير دال ربعة امثاا . شههدة | عه ) 3 پیر 
۸- (السودان ۱۷) إذا زادت كمية تحرك فوتون إلى الضعف معنى ذلك أن تردده SE‏ 
(أ) زاد الى الضعف زب ) فل إلى النصف [ ج ) فل إلى الريع 


4- (تجریبی ۱۷) فى ظاهرة كومتون: يتشتت فوتون أشعة جاما وتحدث له زيادة فى: 
(1) طافته (ب) سرعته رج) طوله الموجى 

۰- (تجریبی ۱۷) فى الشکل البیانی المقابل تمثل ۲۰۱" طاقة الحركة العظمی للالکترون الثبهث فى 
الظاهرة الكهروضوئية. (1) تردد الضوء الساقط على القلز. النسبة بين قيمة * إلى قيمة ‏ تمظ: 
(1) خابت بلانك رب) التردد الحرج 
(ج) دالة الشغل ز د ) طافة الفوتون 





59 ی 


ها 
۳ 
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(آزهر ) أول من افترض الفوتون هو الغاله 2 


۱ ۲ رب ) ايتشتاين ۱ ج) کمبتون 
اذازادت كمية تحرك جسم بمقدار ۱7/۰ فان طاقة حرکته تزید بمقدار 
۱ 0 اب ) 3070 














| ج) 27/۵ ( د )5۳۷۵ 
: إذا ذاد تردد الفوتونات الصادرة من جسم متوهج فإن عددها. 


۰ 
م 
۲ ۱ 


۱ ۱ بقل 59 ۱ يظل نایت 
۲ فق نا ۱ ۱ E‏ 1 

[مصر ؛١)‏ سقط ضوء احادی اللون على سطح معدن نتحرر عدد من الالکترونات فإذا سقط ضوء آخر أحادى اللون ذو طاقة 
أعلى ويحتوى على نفس العدد من الفوتونات على نفس سح فإن عده الالكترونات المتحرك. 


بقل ( ج ) يظل ثايت 
۰-۵ ) النسبة بين أيفاد الفيروسات المراد رؤيتها بالیکروسکوب الالکترونی إلى طول الوجه الصاحبه للالکترونات 
لستخدمة تکون ۰ الواحد 
) اقا (ج) تساوی F(N)‏ 
الشكا البيانى علاقة بين قوة شعاع من الفوتونات تسقط على سطح r‏ 





عاكس وطاقة الفوتون الواحد فإن معدل سقوط الفوتونات هو ......... 


(ب) 10 x‏ 4 
لف د - ([) E‏ > 
للفوتون 
سقط شعاع قدرته ۱*۰" على جسم كتله 20122 فإنه يؤثر عليه بقوة تساوی ........ 
3mN (+) 2111101 ۰ 5‏ )د( لالدمد. ا 


(مصر ۷) يوضح الجدول شدة الإشعاع لبعض الترددات (0) ,8 :۱/آفی 
طیفی معين. 

تخدم کل منها و ۱ 
حدد أيا من هذه الإشعاعات  . 2١‏ ۰*)یمکنه تحرير أكبر عدد من الالکترونات 
الثانية الواحدة. (علما بأن ” 5 (h = 6.625 x‏ 

الميكر وسكوب الإلكترونى عند زيادة فرق الجهد بين المصعد والهبط (علما بأن كل صف يمثل اختيار): 
الطول الموجى , المصاحب 


3.056 x 10 





ل النتائج التى تحدث شی 






د ور ۳ د u mm‏ 
= خخ ات mm‏ تمد 32 5 mm‏ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 







دانیا , ضع علامة )١۷(‏ امام العبارات الصحيحة وعلامة (<) اج ۱ 
-"١‏ اسب خد: الأشعاع الصادر من الجسم الساخن تناسب طردیا مع درجة حرارة الجسم على تدریج سبلزیوس. 
۲- فى الترددات العالية جدا پزید عدد الفوتونات الصادرة من الجسم ان 1 

٩‏ يتحكم فى عدد الالكترونات التى تصل إلى الشاشة فى إنبوبة أشعة الكاتود جهد الأنود. 
کا يزداد وضوح صورة جسم كلما ذاد عدد الفوتونات الساقطة عليه. 
°" ممادلة آینشتین الطاقة تحسب ۱ 

1- أثبتت ظاهرة کومتون الخاصية الجسيمية للفوتون. 

1 الميكروسكوب الالکترونی تطبيق على علاقة دی بردلى. 

۸" يزداد الطول الموجى المرافق للالكترون بزيادة سرعته. 

5- تظهر الصفة الوجیه أكثر فى أشعة جاما وأشعة ( 1). 

۰ زيادة جهد الشبكة فى انبوية أشعة الكاثود تقل إضاءة الشاشة. 


المسائل ؛ 


-١ 


( السودان )١5‏ | ستخدم فرق جهد قدرة 0 بين الكاثود والأنود فى الیکروسکوب الالكترونى فان كمية التحرك لالكتررزا. 
اوو هو ....... 5 Kk gm‏ والطول الموجى لها يك 


۲ . 7 10 إن‎ 10A - | Ix |0 


0۸ ج ) 1.2103 - 40۸ رد) “1.3210 ٩0۸‏ 
۳ (مصر18) سقط فوتون طوله الموجى 117+ على سطح معدن دالة الشفل له ١‏ 1 :2-3 فإن طاقه حركة الالکترون النطز 
من سطح المعدن هى 5 
(۱) 6710291 ۱ رپ) 6710۳1 2 ج ) 810۳1 4 (د) 2۷10۳1 5 
۲ ( الازهر6١)‏ سقط فوتون طاقته 28x10‏ 


2 على سطح وارتد بنفس طاقته فى الاتجاه الضاد فإن التغير فى كمية تحركه هى.. 

(۱) ۱.15107 (ب) 31027 (ج) 521027 | (د) 1.3210 

۶ (السودان ۱۷) اصطدم فوتون من أشعة (۸) تردده 112 1015 » * بإلكترون حر فحدث تشتت لكل منهما وأصبح ترد ال 
المتشتت 1017117[ * ٠‏ فإذا علمت أن كتلة الإلكترون - <x 10 KE‏ ۰ وثابت بلانك - 103 7 0.625 هان الطول الوجی 
للالکترون المشتت هو ی 


() 0.05۸0 (ب) 0.08۸۵۳ 

۵ (الازهر ۱۷) سقط فوتون أشعة جاما طافته ۷ 107 × 625 
النقص فى كتلة الفوتون هى د 
(Î)‏ 028871070۳08 (ب) 0288:1002 


(ج) 8۸ (د) 0.8۸۵0 
١‏ على الکترون حر فتشت- فى اتجاه معن د لاقة ۲۷ ۱۳ × فان 


0.2x10°°kg )د(‎ 0288x107 kg )ج(‎ 





انی ا Nk‏ 


- 
2-5 ساس ماس و ا ليان 00 
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1 صو لكل مها یاتتی: 
ظ ر ضوئى يبعد عن الخلية الكهروضوئية 0 فكنت طلاقة 
۴ من الخلية تكون طاقة الالكترون المنبعث هى ......... 


lev Fi ۱ 


الالکترون الکهروضوئی النیمث هی 4217 وعندما أبعد الصدر 


)>+( 46۷ )د( 00.56۷ 


۱ شماع فوتونات به 1١‏ فوتون نردده, ۷ له نفس طاقة شماع آخر به + قوتون وتردد ٠‏ اھ مج وه 


۱ 
الث ت و0 2 ظ 
۱ 3 0 ( )س ا ا 1 کی - ۳ 


. الکترون طافته فإن الطول الوجی الرافق له هو ی 


۱ ۱ ۱ ۱ ب) "0.14.8 (ج) 14۸° (د) 0.14A°‏ 
2 (تجریبی اآزهر) عند تبرید قطعة حدید تدریجیا وهی ساخنة لدرجة الاصفرار أى المنحنيات الاتية تمثل الاشعاع الصادر منها 
أكناء التبريد ...... دا 


الشدة 





معنأظيسبيك. (ب ) اشعاع كهرومفناظيسنى. 


0 اطیف الكهرمغناطيس (د ) جميع ماسبق. 

وام الفيزيائية القن ع ا الفيزياء الكلاسيكية كل مما يأتى عدا و 
) جسه الأسود (ب) الحيود والتداخل. 

ق i‏ (د) الأطياف الذرية. 


۱ آقل دالة شغل لسطح,ر ۴ هى لل ا 
۴ الفط رب ) السیلیکون. 


اج) النحاء (د) السيزيوم. 


سا 
ات لمكم 
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۱ ) جهد كهربى ]| لذ | شحنة كهربية ج ) قدره رد ) طافة 


وت الخط المتصز یمثل شماع جاما ساقط على مادة 5 جرافیت فى تأثیر کومیتون فان الخط التقطع يمثل ار . 





المفء 
من السطح TT‏ 59 اشن 
۸ 
١١‏ - بروتون وجسيم الفا لهما نفس الطول الموجى لدى برولى فإن النسبة بين سرعة البروتون إلى سرعة جسيم الفا هى ...... على الثرتي ر 
(1) 4 : 1 (ب) 2 : ۱ (ج) 1: 2 (د) 4:1 
۳ لايرى الاشعاع الصادر من جسم الإنسان لأنه يقع فى e‏ 
) 1 ( منطقة الضوء المرئى زب ) منطقة الميكرويف 
( ج) منطقة الأشعة فوق البنفسبجية | د | منطقة لاشعة الجر ل 
غ1- - الفوتونات التى تتغلب الصفة الجسيمية على الصفه الموجية هى ........... 
(1) موجات الميكرديف (ب) المرثى 
( ج) تحت الحمراء د | حاما 
6- جسم ساخن كانت التر دد ات السموح بها للمتد پذب داخل الادة هی ,۱۳۳۲ فإن طاقة الفوتون انيه ف عندها ينتقل المتذبذب 
من الستوی الرابع إلى الثانی هی .. ینز 
(۱) 571021 6.62 (ب) [**0 3,251 | (ح) 0810۳1 4 ١ر)‏ [2710:19 
1- بزيادة درجة الحرارة يزيد كل مما يأتی ماعدا ........... 
1۱( كمية الاشماء الصادر (ب) تردد الاقصی شدة الاشماء 
(ج ) الطاقة الاشماعية رد ) الطول الموجى لأقصى شدة اشماء 
۷- الصوره فى الميكروسكوب الالكترونى تكون ........... 
الح يي سه بو : a‏ وت وه 
€ 
۱۸ - الطول ۱۳۲۲۳۲۳ ph‏ .1 اصوى عون بن تيو a‏ 
الالکترون الى طاقة الفوتون هی .. enan‏ 
(1) 2 (ب) ار و (د) 3 
۹- إذا كانت طاقة الحركة للالکترونات مس بک» یک إذا سقط ضوء طوله الوجی ۸ 
KAKA‏ 
(ج) 1 





نا 
ذه 
لها 
5 
ا 
= 








رده 


عانت : الطول الموجى دى برد 8 7 
ب إذا کا اى لبروتون معجلة تحت فرق جير 100۷ فإن الطول الموجى لجسيم الفا معجل تحت نفس 


> الحهد شو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


١ ۹۹‏ 
(8 حم 2 الود سيت 
ET 2٩ 2 ۳:‏ 
| امام العبار 


کا ی ی ا 


حمر فى التعامل مع الالواح الفوتوغرافية الحساسة حيث أنه لا يؤثر فيها. 
ی وى بردلى تنتقل فى الفراغ. 


الإ فى رن فة المظلمة يستخدم ضوء 5 


) 

م- فى ظاهرة كوميتون تتوقف (۱2 ) الفرق بين الطول الموجى للفوتون الساقط والمشتت على زاوية التشتت م . ) 

۽ فى التصور الفلاسيكى لتفسير ظاهرة التأثير الکه‌روضوئی تزداد طاقة الالکترونات المنطلقة بزيادة تردد الضوء الساقط. ( 

وب لاه رة اشعاع الجسم الاسود توضح الخاصية الجسيمية للضوء. ) 

يم - قوة الشعاع لساقط على جسم لامع تختلف عن قوته على جسم معتم. ) 

۷۸- إذا كانت طاقة فوتون + ضعف طاقة فوتون7] فإن نس كميات الحركة الخطبه هی . ) 
۱ 8 

سس الالكترونات الكهروضوئية الصادر من سطح معدن رغم سقوط نفس الضوء بنفس التردد. ) 

1 
.+- الطول الموجى الدى برولى لجسم كتلته رم وطاقة حركته ۲ تساوی = ) 


۷ 2 ۳۲ 


د كه GS‏ 2ه دا جع ابس كته 29 كد 
عة عد ع عد ع أ كه 2 SS‏ 5 5 
LT TT ETD DT LTT EET TD E TE 1-7 _‏ الا ال a‏ الا الاك 








١؟-فى‏ الشكل البیانی الوضح علاقة بين القوة لفوتونات تسقط على سطح 
عاکس بمعدل ثابت و طاقة الفوتون فان معدل السقوط هو ود 
ب ) 310۳ 4 


x 10 & ۱‏ 8 للفوتون E‏ 0 ع 
التی طولها الوجی60(0,۰> تسقط على 





حدفةه العدن ذات مساحة” 10m‏ گی الثانية لرژینه۰ 


(ب) 200 (ج) 282 زد ) 400 


۲- فى ظاهرة کومبتون الموضحة فان التفير فى سرعة الإلكترون 102 x‏ 6.8 = ۸ 





بعد التصادم هى ۰ 5 Ml]‏ 


E = 3,06 x 10-14[ 


شود ۱ ۱ ۰ كانت قراءة 
الفوتون الواحد باع ! 3.1 پسقط على مهبط خلية كهروضوئية فرق جهد عليه (۷) وكانت أقصى قر 


" شماع من الفوتونات قدرته ۱۲ ۱بر | | 7 () طاقة 
معدل | انبعاث ى الالکترونات هو ۰۰۰۰۰۰۰ ت 






الميكرو آمیتر | إ7 فان نسبة = 


معدل سقوط الفوتونات )د )5096 
(ج) 2  (‏ 98 2 هی 
E x 7 ۱ 15 | 00°‏ 
- در | زه عند طول موجى :475717 e E‏ 
[ اج ۱ 





> عد ao‏ اهن كك mm‏ 
صا ده 6د هد 
ذا كه - 
9 د ۳5 
اك اكت ۳۳ 
=m‏ 
وا - 
هی كت ذ ۳ 
= چ وی ود تا ۳ 
35 چ a a‏ د a‏ د a a‏ = 
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ال سس 





۱- ۱ ختبار الأول الفصل السادس واتسابع 


© اضر الجابة الصسحيحة لكل مما یاأتی: 

-١‏ (مصر ۱۸) الشكل المقابل يبين طيف الأشعة السينية الصادرة 
من أنبوبة كولدج أى الأطوال الموجية يتغير بتفیر فرق الجهد 
بين الفتيلة والهدف: 

(1) 92 ۸ ۱ 
۱ د) ب۸ 3 , ِا با با ۳ 
؟- (مصر ۸ تفقد ذرات الهلیوم الثارة فى لیزر الهلیوم نیون طاقة |ثارتها وتعود إلى الستوی الأرضى نتيجة: 


A F1 
۸ واک‎ | | 


[1) التصادم مع ذرات هليوم غير ه 1 ت نیون غير مثارة. 
( چ) انطللاق فوتون بالانبعاث التلقاگی. (د ) انطلاق فوتون بالانيعاث المستحث. | 

۳ (مصر۱۸) طیف الأشعة السينية الناتج عن فقد الرلکترون النطلق من الفتيلة لطاقته بالتدريج عند مروره قرب لکترونات ذرى أا 
مادة الهدف يمثل: ظ 
1( طيف امتصاص خطی. (ب) ظيف امتصاص مستمر. 

( ج) طيف إنبعاث خطى. (د ) طيف انبعاث مستمر. 


۶- (ازهر ۱۸) اذا كانت الشدة الضوئية لشعاع لیزر یسقط عمودیا على سطح یبعد عن الصدر مساقة رم (۱ ۱ هي ([) تکون الشدة ۱ 
الضوئية لهذا الشعاع عندما يصبح السطح على بعد , 0 هي E‏ 


iu (1)‏ (ب) 1001 حا 1 
-٥‏ (السودان ۱۸) تستخدم الاشعة السينية فى دراسة التركيب البلورى للمواد لأنها E‏ 
(أ) أسرع من الضوء ب ) غير مرئية 
(ج) مؤينة للغازات (د ) تحيد عند نفاذها بين الذرات 
1 - (السودان ۱۸) من أمثلة طيف الامتصاص الخطى للعناصر a‏ 
(۱) الاشعة السينية (ب) أشعة الليزر 
(ج) خطوط فرنهوفر (د ) اشماع الجسم الأسود 
۷- (تجریبی ۱۸) العدسة الشيئية للتلیسکوب فى جهاز الطیاف: 
( أ( تقوم بتحلیل الطیف إلى مکوناته رب ) تستقیل الطیف من الصدر مباشرة 


(ج) تركز الطیف على المنشور التلا نی زد ) تجمع الاشمة المتوازية لكل لون فى بؤرة AS‏ 7 | 
۸ (تجريبى ۱۸) يتحرك إلكترون فى غلاف طاقة الموضح حول نواة ذرة الهيدروجين وتصاحبه موجة موقوفة طولها اليج( ظ 
یمکن تقدیر نصف قطر الغلاف(:) من العلاقة: 0 
١‏ 4۸ ا 2 
00 . (ب) 
۸ ۹ 
1 رد ) 211 


(ج) 


= 


1 
- 
اك كك كك ۳ = ج ت كد ود soca‏ جه عد كد يك > 
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اللیزر المتبعثك من در 2 النیور ۱ ريا هي الطاقة المنتقلة إلى ر 


5- (الازهر ۱۷) فى لیزر الهلیوم - - نیون, تکون طاقة فوتون 
عند اصطدامها بذرة هیلیوم مثارة. 


(ج) آکبر مر 

(أ) أقل من (ب) تساوى تن اع تن از 0 
۰ (تجرييى ۱۷) الشاصية امشتركة بين فوتونات الليزر وقونوا 

(1) مترابظة (ب) احادية الطول الموج 

(ج) لها نفس افترنه ۱۱ کک , الطافة E ia.‏ 
ثاتيا ا ×) امام م الخطا مع التصويب للخطا ا 
۱- أطول طول موجى مسلسلة بالمر عند عودة الالكترون من للا نهاية إلى الستوی الثانى. ۱ ۱ | 
۲- أقل تردد لطیف فى سلاسل طیف ذره الهیدروجین عند عودة الالكترون المثار من المستوى (6 ) إلى المستوى [5 ). E)‏ 
۳- طيف الشمس الواصل للأرض هو طيف متصل (مستمر). : 8 
4- عند استخدام الهدف فى انبوية كولدج من عنصر عدده الذرى أكبر يقل الطول الموجى المميز للاشعة. )) 
0- ذرة هيدوجن مثاره فى الستوی © ) فإن أكبر عدد من الأطوال الوجية المحتملة إلى يمكن أن تشعها هوز [ . ( | 
1 لا يوجد فوتون مستحث فردى . 5 
۷- الهولوجر افیا هی صورة مشفره تنتج عن تداخل الأشعة الرجمية مع الأشعة النعکسة من على الجسم الراد تصویره وتظهر ع 

هدب التداخل 1 . 3 
۸- عند سقوط شعاع ليزر على منشور ثلاثى يخرج منه منحرفا ومتفرقا. ( ) 
٩‏ يلعب الليزر دور فعالة فى توجيه الصواريخ نظرا لترابط فوتوناته. ر 


۰- الشكل يوضح علاقة شدة أشعة (« ) والطول الموجى عند زيادة فرق الجهد المطبق حيث لايظهر الطيف المميز عند فروق جهد 
صغير وزيادة الجهد يظهر الطيف المميز ثم بزيادة الجهد تزيد الشدة للاشمة ويقل الطول الموجى المتصل الاصفر,[ كنا 
بالشكل. 0 


الشدة الشدة | 
| 








جد عد د د بد عد يض م هت كم يك هذ e‏ صن فنا اس سم 5 اكد كم كع يي كم كه كد كد كن اعد ا حم اعد یت 
ا هك ص بي بع ۳۳۳ ۳ إن عد aus‏ 8 
م حا ما 2 9 ST‏ 
| سر س س اع د كن ماع د عات E‏ لنت ا اس اع بط 
ت 


المسائل 
(مصست۸() الشكل امقايل يمل اجه انالا الكترون در او وروی ا روم مساو 
فإن الطول الموجى للفوتون المنبعث: ev‏ مد 
(1) 1000۸ 
(ب) 2000۸ 
(ج) ۱027۸ 


زد ) 2020۸ ۷ 13.6- 





۱ 6 امتحانات البوکلیت > 
چریبی ۱۸) يوضح الشكل عدة انتقالات لإلكترون فى ذرة الهيدروجين. ۱ 


ن طافة الفوتون المنبعث فى منطقة الطيف المرئى هى AA‏ 
E, = -5 eV‏ 
۷ 1.51 ۳ 


Ea eV 


8-6 eV 


۷ (ب) 0.856۷ (ج) 3.46۷ (د) 1.56۷ 

۱ اع لیزر قدرته 70۲7۱۱ وطاقة الفوتون الواحد [10-19 x‏ 3. ۱ 

ن معدل انبعاث فوتونات اللیزر (فی الثانية الواحدة ). 

187 107 (ج) 1024 (د) 10 ۶ 3 
انبوية انتاج أشعة دا Ts‏ ۰ 3 فان فرق الجهد الستخدم هو ....... 

40KV (د)‎ 301677 (>) 201637 ) CV 0 


7 به كوينك لانتاج أشعة - كان فرق الجهد المستخدم SKV‏ وشدة 2 التيار 20۸ 3 فان عد ل الالکترونات التی تصطدم 
۲ دف فى الثانية الو احدة 2 هو .. 
011 (ب) 51016 (ج) 107 (د) 4x10"‏ 


@ Talta_secondary_Alwm 








- الاختبار الثانی الفصل السادس والسايع 


اللاختبار السنوی الثانى : 


۰ اختر الاجاية الصسحيحة لكل مما یا تی : 


۱- إذا كان أصفر طول موجی لأشعة -* - الصادرة من انبوية کولدج هو 7 والطول الوجی لأشعة (7 ) جاما هو .31 فان 


۱ | ی ۸ | ن | ی د :۲ تب 
۸ ۴ 


۷- او کف دروا امین المستخدم فى فى انبوبه كولدج 000¥ 4 فان أصغر طول موجی لاشمة ۷ - الناتجة هو 


۱0۳*۳1۶ (=) 101517 (ب)‎ 10°Hz (|) 





)أ( 1 : 5000 ات 5000 ۰ |1 > ) 1 25x10‏ 
۱ 2 
برولی لھما س هی و 
e, 8 E 0‏ 
e 0 ۳ mı ۷‏ 


ف سورع 


mao 


| د | Hz‏ ۱۳ 
۳- النسبة بين طاقة فوتون أشعة أكس طوله الموجى14° إلى طاقة فوتون ضوء طولة الموجى5000۸° هو ........ 


25×10 ۱ 


ه- الشكل البيانى الذى يمثل العلاقة بين شدة الأشعة السينية المتصلة ( اللين) من أنبوبة لتوليدها والطول الموجى هو الشكل 


الشدة الشدة 


۾ الشدة 


۸ ۸ ۸ 
4 رب ) (ج) 
1- العلاقة البيانية بين (7 ) الطول الموجى للاشمة السينية المميزة 

والعدد الذرى لمادة الهدف هو الخط O‏ 

A )۱( 

(ب) 8 

C (ج)‎ 

زد ) لا یوجد أى منهم ۳ 


۷- سقط فوتون طوله الموجى1031777 على ذره هیدروجین فى حالة 2 تثار | 
(1) 2 >0 (ب) 0-3 EA‏ 
هی شوه و۳۳ 19771 ٣‏ سقط عليها فوتون طاقته 2.866۷ فإنها تنتقل 


<n, =1 )1(‏ 4= يم (ب) 3- ۳ء 2- ا 2 .0 
ار ارو سوا ١‏ 1 نر e.‏ 
RE ey ۲ e‏ 
و (ب) 5 45 


ود ليك ذرة 1 5 ,جین إذا كان أطول طول موجى فى مسلسلة ليمان هو 215۸| فان 


(1) 6561 (ب) 720045 (ج) “56604 
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(د ) 0 7 
“ل إلى الستوی 


(د) 5ے 


11 


0 فان الستوین هما.. بت 


TL‏ ع 


الشدة 








۱ ۱ 0 ۱ 4 ۰ ۱ : امتخانات النوكليت 
اص شعاع الليزر التی يستفاد منها فى الته دير ثلاثى الأبعاد هی 5 


۵ ۵ 5 و هه و و 


) الننو ازی 


شا [ج) الترابط (د) الشدة المالية 
۳ |مليفى لشعاع الليزر يعنى تبات كل مما يان علدنا جاور نج 
| ت هرق امسار 
فرق الطور (ج) الطول الموجى د ممرعةالفوتوباته 
ترددها 
طاقة ١‏ المنبيعث 
نی ليزد هليوم نیون قوتون لليزر من النيون ۰ طاقة الفوتون الذى أثار ذرة النیون المستقرة. 
د ۱ ۱ 
ر للااشمة آکس الا دور (د) لاعلاقة له 
خی تسصیز من نك 1 
أكبر طول مو بوبه كولدج عند عودة الالكترون من المستوى ........ إلى المستوى الأول لذرات 
ماد ۵ الهدف: 
۱ ۳ / ور | ج) الرابع (د) ملانهاية 
١‏ ورقة خفيفة کتلتها ١‏ تتزن آنقیا فى الهواء مع شعاع ضوئی 
فان قدرة هذا الشعاع يساوى ea‏ 





TEE ee 


)د( ۷۷ 5712107 ] شماع الضوء 
= فی ذرة الهيدوجين الكترون مثار فی مستوى الاثارة الثانى قفد الى مسنوی الاثارة الأول انيعث قوتون )10( ثم 28 إلى حالة 


| الاستقرار انبعث فوتون (۲) فان كانت النسبة بين كمية تحرك ك الفوتون (۱) إلى كمية تحرك فوتون (7) هی سپ فإن نسبة 


أ الطاقة الأول الى آلثائ هی Ee‏ 
27 5 
۳۳۳ ب) سس زج )سوچ- (د) | 
7 الکترون تر افقة موجة طولا ؛ اقان سرعته تکون ........ ۳0/5 
ب ) ۶1۱۷ 6.2 (ح )510۳ 6,2 (د) 25210۳ 5 
قوتون طاقته يمر خلال غاز هیدروجین فى الحالة الستقر 2 فأثار الذرة وعند الهبوط فان عدد الفوتونات الحتملة التی 
(ب ) ٩‏ ( ج) 4 (د) 6 
شعاع مترابط ومتوازی طولة الموجى فى منطقة الیکرومترية هو ... 
(ب) شعاع اليؤد ( ج) شعاع الیزر (د) شعاع فوق البفسجية 


اإتشابه خط ملیف أشعة اکس الميزة مع خط ا قی الحده لا .: 


معاع اللیز ر (ب ) فوتوناته احادية الطول الموجى ود ات دثقاء عالى 
Ne‏ (د) طريقة خروجها تشبه طريقه خروج اللیز 
٩‏ سخ عازمك ( | أمام ارات ا مع التصويب للخطا EEE‏ 


د ضوء أزرق عند عودة الالکترون الذار فى ذرة الهیدوجین من مستوی أعلى إلى أقل فى مجموعة باشن. 
" تجوین الرنين هو السئول عن الانبعاث الستحث. 
ستوک شبهالستقر فى زرا الهلیوم والنیون هو الستوی ,”أ 
.ت الهيوم فى ليزر انت ا 
| ل لين الليزر على الجهاز يظهر الطيف كخط دليلا على أن الطيف مترابط. 
۹ فى الليزر هى عملية امداد المادة الفعالة بطاقة ضوئية لإثارتها. 


۹ 
3 
E2 
۳ 
۲ 
۳ 


۲ ۲ 
۳ ذا اكت كذ o‏ تا هم 
5 : - 
خ7 كه 2 هد 
د ته هد 


= هون 
2ك وی 
e‏ وتو 
= = ددم اكد اكد كذ كه اكه هه 
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الممسوحة ضوئیا ب 


CamScanner 


(> 


ف امتحانات البوكليت 


¥ - يستخدم فى اتصویر آلجسم ثلا ئی الابعاد صوء توت عالية جدا وهذا شرط التصوير ثلاثى الابعاد. 





۸- فى التصویر موه 8 = فرق المسار 


۳ فى طيف الأشعة ۳ كلما ذات العدد الذرى يقل الطول الوجی 


ع اك حو احم ع كه عمد كه E‏ حو جد E E‏ سن ا 


- افساثل؛ 
١؟-‏ من دراسة طيف الأشعة السيئية الموضح بالشكل اذا كان ۸° 0.31 2۸ 
فان فرق الطاقة بين المستوين 0175 الذی أنتج ,۸ هو ...... وأكير شرق جهد ............ 
x 10173 )1(‏ 9.9 , ۱00۷ 
(ب) [1016 عر 2 , 104۷ 4 
(ج) 10۳1 8.8 , 200۷ 
(د) 10۳1 عر 9.93 , 10*۷ 4 
۲ یوضح الشکل عدة انتقالات لالکترون فى ذرة الهیدروجین طاقة 
الفوتون المنبعث فى منطقة الضوء الأشعة تحت الحمراء تساوی. 59 
(1) 4.11021 (ب) 4.110۳1 
(جد) 2.1x10°[‏ (د) [056«10۳1, | 
قاتا سونو ۷ 66.23 طوله الموجى 1 فإن عدد اح عو 7 هو ۰۰۰ قوتهون. 
(1) 6.610 (ب) 81019 ج ) ۱09 
4 - الطول الموجى لخط الطيف الأول فى مسلسلة براكت وبقع فى منطقة .. a‏ 
(1) 10*۳0 :40.6 (ب ) 40,6x10”‏ )>( 817107۳0 


۰- شماع لیزر قدرته 0۷ وتردد الفوتونات 17 ۱ × 4.5 فإن معدل انبعا 


(1) 1020 2 (ب) *10 


۲۶ - 


۱ الاصفغر فى الطیف للخط التصل. 


E, باع دوع‎ 
E << 11 باع‎ 
۱ 5 ev 


8 - - 6۷ 


دمم وی ا 
) 10° 





زد | تا 


20.4710“ m )د(‎ 


(د) "105 × 5 


1 

خمتيية. تڪ ت بے 5 
١‏ 
1 





کے ار ی بیس ٩‏ 
۱ 3 








3 (الازهر ۱۸) العدد العشری الذى يقابل العدد الثنائى LOOL),‏ 


(ب) 18 (ج) 19 
+ (الازهر ۱۸) نسبة | لتكبير 2 الترانزستور تساوي ا 
١ /‏ 1 
(ب) سب اک 
3 1 
؛- (السودان ۱۸) فى بللورة 2 السیلیکون من النوع ((1افیکون ترکیز الالکترونات الحرة و و و ویو وه 
1 كير الایونات الموحية (ب) اقل من ترکیز الایونات الموجبة 
, ترکیز الفجوات الموجبة (د) يساوى تركيز الفجوات الموجبة 


۵- (السودان ۱۷ ) 


1 (لازهر )١١‏ يكون رمز الترانزستور من النوع NP‏ فى الدوائر الكهربية بهذا الشکل 





ة المنطقية البيفة بالشکل أى من 


الاختیارات التالية يحقق شرط الخرج 1= (] 











(ب) ك (ج) 6 
| السيليكون بشوائب من ذزات الألومنيوم یودی إلى زيادة فى و 
دها الملوجب (ب) جهدها السالب 


> #لکترونات الحره ۱ د الفح وات الموجبة 


و و ۵ ۵ ۰ ۰ 5 5 5 


() 4 (ب) 05 (ج) (©- 
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۸- الاو د الیش بالشكل یعتبر مفتاح 


9ك : 
f‏ ] ۳۳ 7 ۱ 
) مفتوح (ب) مغلق ل 
عد | ليس فسا 3 ۱ | 
3 


(د ) ذو اتجاهس ۷ 
1 سند لويم اهيوذ اللوسبل يقرا مسطيلة کین ... 
(1) تركيز ۲ و | ۱ بز 9 
۰ تركيز 0 = تر کي ۳ 7 
۰- المكثف یعتبر من النبائط ..... 
-١‏ 


(تجريبى) ادرس المخطط لدائرة الترانزستور 


الموضحة وعند زيادة ,| فان ... 





م - فى التزانزستور 0.8 ') فاذا كان تغير تيار القاعدة 4 فا کار 1 
01۳0۸ .1 )>( 24170۵ (د) خضحرة 
۳- فى التز انزستور کمکبر اذا كان ۲۱۱/۸( 6 0.95 > 0 فان التفیر فى تيار القاعدة .۸1 ...... 
0.04mA‏ (ب) 9699۵ | )>=( 0,98۸ 2۸۵ 


ewran 


شرب )5 802 (ب) 2۱0-60۱۸ ) [ چر ) 80۸ 2501( 


6- فى الشكل 4 دايود إذا كان دخل تيار متردد بين 
۸ والخرج بين( فإنه يعمل 
(1) جعل التيار المتردد كما هو 


| ب | يود نهونه تسف قن کہ 


( جر ) یله م نقویم هو حى كامل 





( د ) لایمر تيار 
71- عند درجة الصفر كلفن يعتبر السیلیکون النقى ........ 

(آ) موصل (ب) فلز ( ج) عازل (د) لاتوجد اجابة 
۷- مع زيادة درجة الحرارة فى حالة شبه الموصل . ویو 1 

(1) تقل القاومة النوعية (ب) تزید القاومة النوعية 

(ج) تقل التوصيلية الکهربیه رد) تقل عدد الالکترونات وتزید عدد الفجوات 
۸- العدد الثنائى ,(11001) لو طرح منه العدد 2| يساوى العدد الثنائى 0 

(1) 1000 (ب) 1001 (ج) 1101 


(د) 1011 


4 دا 5 
كك چ وو نا سح 






% 
ى٠‏ التخلص من الضوضاء ء عن طريق .. NP‏ تار البوكليت 


۱ اه 4 (ب) أجهزة رقمية 
یر متردد تررده kS‏ 





(ج) د ابود (د) نيائط بسيطة 
۱ 
۳ الم ga‏ 


8 8 8 ۵ ۰ ۵ اقا 


0 (د) 200 


1 : ۱ ا ل صم حص سد سوس ما A Seo AR‏ 

: رم علامة (/1) أمام العبارات الصحيحة تكس انيد 
3 ص رات وعلامه (۲) ام دی بویت مره سای ژر 

۱ يائط الالکترونية هی وحدة 2 البناء ء التى تبنى عليها كل الأنظمة الالكترونية. 

ج م | يل يكون التقى عازلة تماما عند درجة 6 “0 


يافة الجالیوم إلى شبه موصل نمی یعطی بلوره من النوع السالب. ۹( 
لل الحث من النبائط المعقدة. 1 
مى ذرة شبه الموصل التى كسرة احدى روابطها أيونا. eal‏ 
تخدم الأومیتر للتأکد من سلامة الوصلة الثنائية. )( 
ار الانسیاب ناتج عن هجرة الالکترونات من النطقة 11إلى النطقة ”1 والفجوات من النطقة ( 7) إلى النطقة ١‏ [ ۶ 
ي الترانزستور نسبة ونوع الشوائب فى الباعث هى نفسها فى المجمع. e‏ 
ابه (1: / تعتبر دائرة كهربية بها مفتاحین فقط على التوالی. اس 
> موصل من انوع [ (P‏ متمادلج كيضيا: 0ل 


ع أ كد كت كد كم ها حت يد أل من مم صن عي يع أي كع أ أي نك كد اكت كم أن كم عم عد ار يفا ار صن جد أي عد ما ع د ع كد د كن جد حم عد كذ جد أ حك جد د ليد أ جد أ جع نسم صن أو صن فد ار حصن و كن اكد حت كذ كه كو أ كد كد كت كو فك كت أت كه اع 


ِ الدائرة الموضحة بها دایود جهد الحاجز 0.7۷ يمر تیار 24 آقصی قيمة للمقاومة تسمح بمرور التیار هی .. وم 


1۹ ۱ 
١‏ 0 4 
سب 0۷ 
ع الداثرة السابقة اذا أصبح التيار /411۱هان القدرة فى المقاومة هی O‏ 
۳۷۷1 (ب) 7.210۷۷ (ج) و )د( 47.2mW‏ 1 


ابه الموصل كانت النسية بين عدد الالكترونات الى عدد الفجوات هى ح- والنسبة بين التیار الناتج عنهما جح فان النسبة 


|السرعة الانجرافية 110 


5 
١‏ ۱ ب 
E 0.2A° |‏ 
ل الجهد المطبق فى انبوبة اشعة اكس الذى يعطى أشعة النهاية ب ۳ 8 ۱280 
اي ذي) 6210 (ج) 3110777 (د) x10°V‏ 


له هو eee‏ 
كالول موجى تا یف ی ۱۱ ۱۱۱ مد E ٩‏ (د) 10A‏ 
!744007 (ب) 37200۸۰ (ج) 


ص صا اص دده 2 كد 
صا ده هه م كه 
صا هه هد 
د د هد 
۳۳۳۳ ممع 
۳ ۵ ات تست بت نت مت => == => = = ات = = 








© اسر اللاساية السحيحهة لكل مما با ی 


ET تيار متردد تردده 511117 يقوم تقويم موجی كامل باستخدام أكثر من دايود فان تردد التيار المقوم تفویم موجى كامل‎ -١ 


200117 )د(‎ | 00H 0 5H2 
..... ؟- هی الترانزستور ۲۳ تيار المجمع ۱۲۸ فإذ كان امن الکترونات الباعث تنقل إلى المجمع فإن‎ 
| 2.514 سف‎ mA سث‎ 
TMA جه ) تيار ال‎ 
.. فى السؤال السابق ۲۲ تكون‎ ۳۲ 
5 ۱ ۱ 


*- فى الداثرة الموضحة كان الهیوط فى الجهد عبر الدایود ۲ 





: 6 
و القدرة الستتفده فيه 00١‏ | فان قيمة القاومة ۲7 هی نت 5 
ik > )( U‏ 
١‏ فى الترانزستور كانت مقاومة الجمع 17001 ومقاومة القاعدة 400))2فإذا كان تيار الباعث 27۸ ۰ 0.98 = فانک أ“ 
الجهد هو ب طظ 
3 
۱ 2 ` ح) 980 (د ) 9800 ٠‏ 
1- السوال السایق تيار القاعدة .... ۷" 
شحم 1 0.0 ب ) 0.03mA (>) 0.02mA‏ (د) ۱.0480۸ ۷ 
۷- قى السؤال السايق تيار الجمع هو .... 
0.04mA ۲‏ | ب ) 61114 | 2MA l>‏ 
۸- جدول التحقیق الموضح يعبر عن بویات .... 
AN aul |‏ (پ) بوایه 0۸ 


| الى يبظ OR A‏ عت یا الاسف کے تنغ انك 1 ) N‏ 


۹- فی الشکل جهد اشاره ۸ . " فان الصحيح هو .... 


(أ) الاشارة ۰:۸ 8 کلاهما تناظری 





(ب) الاشارة ۸ › 8 کلاهما رق 
(ج) ۸ تناظرى » 8 رقمى 
(د) ۸ رقمی : 8 تناظری 

۰- الكود الثنائى للرقم 28 | هو .... . ۸ 





)1( ,]10000[ (ب) [100000] (ج) ,[1000000] )د ) ,10000000 
-١١‏ الرقم المشری الذی يمظه الکود الضائى ,| ۱۱۱۱ آهو ......... ۱ 0 
(1) 55 (ب) 81 


رجه) 80 (د) 89 
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میا ات الالكترونات الرقمية 
. قمية لمسافا | 3 6 
۳ سافات طويلة دون تشويش . 
ره الجو والتفيرات ت الطبيهية. (د) كي ری ترها بسيطة. 
= 595 ميم سنيق . 
ی البوبات المنطقية الوضحه فى الشکل یکون الرقم العشری 9 البوبات هو 





1 





۱ ب ) 7 رجد) 6 
إذا كان أى من المدخلات 111/١‏ لبوابة واحده ويكون الخرج :11:1 فإن البوابه هى em‏ 
(o) 1‏ 0۴ (ج) 3۱0۲ (د) لأ 
فى الدائرة الموضحة بالشكل يوجد وصلة ثنائية جهد الحاجز لها 0.5۷ وأقل تيار يسمح 
ره كيها والدايود مثالى فإن أكبر قيمة للمقاومة ۸ تكون e‏ 
) (ب) 300042 
1 ۱د) 7500 
السؤال السابق اذا كانت (5122. 1 1177 فان أقل قيمة (,, ۷ ) حتی يمر تیار فی الدائرة هو ....... 
(ب) ۱.5 E‏ ۱75۷ (د) 2۷ 
فى السؤال ( ۱ ) فان قيمة القاومة ۸ التی تسمح بمررتیار 7۲ هی 
ب ) 40062 (ج) 00062 (د) 60042 
السؤال ( > ۱) إذا كان التيار المار 5۸ فإن القدرة المستهلكة فى المقاومة هی 00006 
(u × 1‏ 22.5۳۷ )>=( 27.510 (د) 30000۷۷ 
السوال ( 5 1) إذا كان التیار ادار ۸ فان القدرة المستهلكة فى الد ایود هی موجه 
2.5mV ۰ × (j‏ (ج) 31714 )د( ۷۷ 211 
فى الشکل بوابة الکترونية لجرا اح ین الا إذا وقفت السيارة على المستوى ( 1) وأن يضغط قائدها على الجهاز ()لذلك يعمل 
اسطة بوابة منطقية هی وبا ی 
۱0 (ب) OR‏ 
NOT (4)‏ (د) (۸(۷1خرجها NOT‏ 





ا 
Saag ao =‏ 
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امنحانات البوكليت 
ثانیا : ضع علامة )۷( أمام العبارات الصحيحة وعلامة (7) أمام الخطاً مع ال 
-"١‏ فى الدائرة الوضحة بالشکل بها 7 دایود مثالی 
يمر تیار ,| فى هذا الوضع وعند تبدیل قطبی 
البطارية يمر تیار ,1 فان سل هی سس 
۲ بلوره شیه الوصل من النوع السالب سائبه الجهد. 
۲- مخرج البوابة 0۸ یکون 0 اذا كان أحد الدخلات فقط یساوی صفر. 
۶ تکبیر التیار فى التراتزستور هی نسبة التفیر فى تیار القاعدة إلى التفیر فى تيار الجمع. 
۵- يمكن أن تکون مقاومة الوصلة الثنائية ملا نهاية فى حالة التوصیل الأمامى. 
۱ يستخدم الترانزستور فى عمل البوبات النطقية لأنه یمتبر مفتاح. 
۷ فى البوابات المنطقية الوضحة تقوم بعمل معين فإن العدد العشری للمخرج هو (4). 





۸ تقضل الالکترونیات الرقمية عن التناظرية لأنها ترسل الاشارة كما هی دون تشفیرها 
۲۹- 

القجوات فى السيليكون التقى هو !101 . Et‏ 
۰ العلاقة البيانية بين تركيز الالكترونات ومقلوب تركيز 

ذرات الشائيه (المكتسبة) فإن ميل الخط يعطى مربع 

تركيز القجوات فى شيه الموصل التقى. ( ) 





المسائل: 
-١‏ الشكل يوضح مدخل بويات '! , () فان المخرج يمثله الشكل 5 
ف A‏ 
| 
ات 4ب ا | 
فا سار Output‏ 
EG. OE‏ ۱ 
0 8 
| ۱ | ۱ | ۱ 
E” ۱۳ "1‏ 
NE ۳ ee. 9‏ 
bA‏ 


۳ مصدر منردد يعطى الجهد وفقا للغفلاقة 1111 200 "۷ وصل مح محول خافض نید اللف ف 20 
المحول مع دايود كما بالشكل ومكثف سعته !511 فان الشحنة العظمى على أحر لوحى المكثف هى 


3006 (پ)‎ 2006 (Î) 


۱0006 (د)‎ 50 ٩ 2 uc (ج)‎ 
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¥ .۵ 
© فا او 
و 





وهم | 


EE ۳۳ ۲ ۱۷ )‏ . شعو ان E‏ ظ 
مصر ۱۷ ) بلور سيليكون نقى مطعمة بذرات الومنيوم بتركيز cm‏ ۳ وکان ترکیز الالکترونات الحره فيها 10۳ فان تركيز ۱ 








,+ دايود من السيليكون رسم العلاقة البيانية بين [ , ۷ كما بالشكل 
موضل ببطارية ومقاومة 47062 موصلة أمامى وزيادة الجهد علي 


الدايود حتى كان التيار ۱277/۸ احسب القوة الدافعة للبطارية قد : 
تساوی 2 

(ب) 6.34۷ 

(د) 8۷ 





0.7۷ 


- فی الد اثرة الوضحة بالشکل ترانزستور مع مصدر واحد للقوة الدافعة الکهربية الجمم المشترك ناذا کان , 7500 = R‏ 
| وتکبیر التيار()8 مع إهمال فرق الجهد بين , 8 فإن تیار القاعدة وفرق الجهد بين المخرج _ ۷ هو ....... 





@ ١ 1]2_ 5600۱02۳۷ 


- 
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